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مفاهيم الوحدة 


المفهوم الأول: الخلية كنظام المغهوم الثانى: الجسم كنظام 


المفهوم الثالث؛ الطاقة كنظام 


مشروع الوحدة: نظام داعم 


قاق جي درس 


ه يشيرمصطاح النظام إلى طريقة فعل شىء ما. 
ه يتكون جسم الإنسان من مجموعة أجهزة تتكون من أعضاء تعمل معًا مثل: الجهازالهضمى والجهازالعضلى. 
ه يحتوى النظام على أجزاء مختلفة تعمل معًا بطريقة معينة. 


© يتكون جسم الكائن الح من خلايا 
مختلفة والتى تعد أحد الأنظمة 
الصغيرة جدًا. 

« تتكون الخلية من عضيات مختلفة 
تعمل مغاللحفاظ على بقاء الخلية. 

ه يستخدم العلماء الميكروسكوب لجمع 
المعلومات عن تلك الخلايا. 


اللياقة البدنية لرواد الفضاء 


وأصغرها الخلية. 


ماذا سنتعلم ف هذه الوحدذة؟ 


٠‏ يعد جسم الإنسان نظامًا كبيرًا يتكون من العديد من الأنظمة الصغيرة. 


© يتعامل رواد الفضاء مع الظروف البيئية المتغيرة مثل الجاذبية التى قد 
تكون قاسية على أجسامهم؛ لذا يجب عليهم: 
- إجراء فحوصات طبية للتأكد من أن أجسامهم بصحة جيدة . 
-عمل برنامج تدريى متكامل لتأهيلهم بدنيًّا للقيام بالمهمة. 


أدوضف الخلية والتعرف على وظيفة كل جره بداخلها. 
3- كيفية استخدام الأدوات المختلفة - مثل المغناطيس أو مصادر الطاقة - لتصميم نظام كهرى يسمى بالدائرة الكهربية. 


© يتكون جسم الإنسان من عدة 
أجهزة مختلفة تعمل معّاللحفاظ 
على حياة الإنسان؛ لذا يعتبرجسم 
الإنسان نظامًا. 

© عند حدوث خلل فى جهاز واحد 
سوف يتأثر عمل الجسم (النظام) 
بأكمله. 


الطاقة كنظام 
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ه تتكون الدائرة الكهربية من مجموعة 
عناصرمتصلة مع بعضهافى مسار 
مغلق لنقل التيارالكهربى وتشغيل 
الأجهزة؛ لذا تعتبرالدائرة الكهربية 
نظامًا. 

© يمكننا تصميم دائرة مغناطيس کهری 
تستخدم لقفل الأبواب إلكترونيًا. 


2- الأجزاء التى تعمل معًا لدعم حياة الإنسان. 


0 س 


أهداف المفهوم 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم: يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 

ه جمع الأدلة التى تدعم فكرة أن الكائنات الحية تتكون من مجموعة من الخلايا. 

ه تطويرنموذج لوصف وظيفة الخلية ككل ومساهمة أجزائها فى القيام بهذه الوظيفة بشكل عام. 

ه مناقشة مبنية على أدلة أن الكائنات الحية تتكون إما من خلية واحدة, وإما من العديد من الخلايا. 
« المقارنة بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. 


الوحدة الأولى ‏ المغهوم الأول: الخلية كنظام 


+ 4 هل تستطيع الشرح؟ أستطيع مشاركة الأفكارالتى 
3 يتعرف التلاميذ الخلية كنظام صغير لا يْرى بالعين المجردة. لم أتأكد منها بعد. 
u‏ 
3 


3 م sen‏ أستطيع تحديد موثوقية أحد 
يفكرالتلاميذ فى سبب اعتبارالخلية نظامًا: - الفصادن: 
۾ احتياجات الخلية 
غشاء الخلية 5-5 


يتعرف التلاميذ الاحتياجات الأساسية للخلية. 


چ تاريخ موجزعن الخلية ا يمكننى التأمل فى مساهمات 


نواة pr:‏ 5 
يتعرف التلاميذ بعض الاكتشافات الأولية المرتبطة باكتشاف الخلايا. الآفزاد فى التجموعة. 


6 البحث العملى: استخدام الميكروسكوب لرؤية الخلايا أستطيع أن أتوقع النتائج 


يتعرف التلاميذ كيفية التخطيط وإجراء بحث باستخدام الميكروسكوب. یک 
ا : 7 مكوتات الخلية ١‏ - #افنات وحيدة اليد 
يفسرالتلاميذ بالأدلة العلاقة بين تركيب ووظائف نظام الخلية. - كائنات عديدة الخلايا - 6 
: الحشبية - النيتؤيلةوم د 
3 غشاء بلازمى - النسيج - العضو 
وظائف مكونات الخلية :.- جدارالخلية 
جمس 8 ه مكوئات الخلية أستطيع تحديد موثوقية أحد 
EEE EEO OEE 9‏ - الميتوكوند 
5 يستخدم التلاميذ أدلة لوضع تفسير يصف وظائف مكونات الخلية. ان المصادر. 
| - التنفس الخلوى 


4 9 مقارنة الخلية النباتية بالخلية الحيوانئية - البلاستيدة الخضراء 5-5 
يتعرف التلاميذ وظائف عضيات الخلية والمقارئة بين الخلية النباتية والحيوانية. : - الشبكة الإندوبلازمية 
: - جهاز جولجى 
10 المشروع تخطيط مدينة كنموذج للخلية أستطيع تطبيق فكرة بطريقة 
يستخدم التلاميذ نموذج المدينة لتشبيه وظائف تراكيب الخلايا. 9 
4 البحث العملى: يناء مدينة كتموذج للخلية 


يقوم التلاميذ ببناء نموذج لخلية تعمل كنظام باستخدام مخطط نموذج المدينة. ‏ 


6 | 12 سجل أدلة كعالم 


يقدم الاما تفسيرات غلمية عن السنؤال انرسي فى بداب التتقهوم ,لإا اللي امبتكزة. 


3 التطبيق العملى (5'11:11) المهن وعلم الخلايا 
يفكر التلاميذ فى التطبيقات المهنية الأخرى للطرق التى يستخدمها علماء قن قو 
الخلايا. 


3 
¬ 
7 
5 9 مراجعة : الخلية كنظام يمكننى مراجعة تقدمى نحو 


يقوم التلاميذ بتلخيص ما تعلموه عن الخلية وتركيبها ووظانف مكوناتها. : اف 


٠‏ يعد جسم الإنسان نظامًا كبيرًا يتكون من أنظمة فرعية أصغر (أجهزة ) مثل: الجهازالهضمى» والجهاز التنفسى 
والجهازالعصبى. 
ه المخطط التالى يوضح أنظمة جسم الإنسان من الأكبرإلى الأصغر كما يلى: 


أعضاء انسحة خلايا 
(نظام كبير متكامل) (مثل: الجهاز الهضمى) (مثل: المعدة) 8 (أصغر انظمة الجسم) 
@ ماالخلية؟ 


٠‏ تعتبرالخلايا هى وحدات البناء الأساسية لأجسام الكائنات الحية. 

© الخلية وحدة بناء الكائن الحى . 
© تؤدى الخلية جميع الوظائف الحيوية التى تحتاج إليها الكائنات الحية لتعيش. مثل: النمو والتكاثر وتعويض الخلايا التالفة. 
© توجد الخلايا فى أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا مثل الإنسان والنبات والحيوان. وتوجد أيضًا فى أجسام 


الكائنات الحية :وحيدة الخلية مثل البكتيريا: 1 


حجم الخلية ف تدم 
ه حجم الخلية صغير جدًا ولا يمكن رؤية معظم الخلايا بالعين المجردة. وتتطلب رؤيتها : 


استخدام أجهزة خاصة مثل الميكروسكوب. £ 


٠‏ الأشياء غيرالحية مثل الماء والهواء والتربة لا تتكون من خلايا. 
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لودلاو 


ه ضع علامة ( ⁄) أو علامة () أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - تشترك أجسام جميع الكائنات الحية فى وجود الخلايا. ) ) 
2 - لا يختلف حجم الخلايا فى جميع الكائنات الحية. 5 € 


© الخلية كوحدة بناء 

© الخلية هى أصغر وحدة أساسية للحياة؛ ومسئولة عن جميع العمليات الحيوية؛ لذا تعتبرالخلايا وحدات بناء للعديد 
من الكائنات الحية المختلفةء أووحدات بناء الحياة على سطح الأرض . مثل المكعبات التى نستخدمها لتصميم 
العديد من الأشكال المختلفة . 

٠ه‏ تختلف الكائنات الحية عن بعضهاء ولكنها تشترك فى شىء واحد. هو أنها جميعًا مكونة من خلية واحدة أو أكثر. 

أوجه الاختلاف بين الخلايا 
ا شكل الخلايا سلف شك المرجياقن بحضها ؛ فمثاًا يختلف شكل الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية. 


2- حجم الخلايا: معظم الخلايا صغيرة للغاية وبعضها كبير, فمنها: 
خلايا كبيرة جذا 

مثل: خلية بيضة الطائر, 

ارىك | لطا توعلى كليةرواحلةففظاء 
خلايا صغيرة 

مثل: الخلايا النباتية والحيوانية. 

ه يتراوح طول الخلايا النباتية والحيوانية الشائعة بين 0.005 و0.1 مم. 
خلايا صغيرة جذا 


مثل: خلايا البكتيريا. 
ه عادة ما تكون خلايا البكتيريا أصغرحجمًا من الخلايا النباتية والحيوانية. 


٠‏ يمكن رؤية الأشياء التى يبلغ طولها ما يقرب من 0.1 مم بالعين البشرية المجردة ولكن نحتاج إلى ميكروسكوب لرؤية 


الخلايا الأصغرمن هذا الطول. 


© نمو الكائنات الحية. 


« يعتبرالنمو والتكاثرمن العمليات الحيوية التى تتميزيها الكائنات الحية. 
٠‏ تنمو الكائنات الحية عن طريق زيادة عدد الخاديا وليس بزيادة حجم الخلايا. 
-الشكل التالى يوضح نمو الجنين الذى يحدث نتيجة زيادة عدد الخلايا: 


62-7-63-63-© 


© خصائص وسمات الخلايا 


© تختلف خلايا الكائنات الحية فى بعض الخصائص. مثل: 


.٠ العدد‎ ٠ 
تتكون معظم الكائنات الحية من العديد من الخادياء‎ 
مثل: الإنسان والنبات والحيوانء والبعض الآخر‎ 

يتكون من خلية واحدةء مثل: البكتيريا. 

* النواة »- 
تحتوى معظم خلايا الكائنات الحية على نواة: 
بينما بعض الخلايا لا تحتوى على نواة مثل 
خلايا الدم الحمراء فى الإنسان. 
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اخلايا تحتوى على نواة 
مثل الخلايا العصبية 


خلايا لاتحتوى على نواة 
مثل خلايا الدم الحمراء 


* الشكل ٠‏ 
يختلف شكل الخلايا بين أجسام الكائنات الحيةء 
كما يختلف أيضًا شكل الخلايا من جزء لآخرفى 

جسم نفس الكائن الحى. 


* الغلاف الخارجن ٠٠‏ 
تشترك جميع خلايا الكائنات الحية فى احتوائها 
على غشاء يحيط بمكوناتها يسمى غشاء الخلية» 
ولكن بعض الخلايا يكون لديها جداريحيط بغشاء 
الخلية يسمى جدارالخلية. 


| اقرأ العبارات الثالية المتعلقة بالخلايا وصنفها: أى منها صحيح؟ وأيها غير صحيح؟ 


1- كل الخلايا لديها نواة. 9 1 
3- كل الخلايا لديها جدارالخلية. ) ( 


5- 5- تتكون كل الكائنات الحية من أكثر من خلية واحدة. 


® 


2- كل الخلايا فى الكائن الحى متطابقة. ‏ ( ( 
4- كل الخلايا لديها غشاء الخلية. ) ( 


ل الودةاين | ا 


ه الخلية هى وحدة البناء لجميع الكائنات الحية. فأى المواد التالية تحتاج إليها الخلية لكى تبقى على قيد الحياة؟ 
[ ) الماء ( ) الأكسجين J‏ التيتروجين 

© ماذا تعرف عن الخلية؟ 

ه تعتبرالخلية تركيبًا معقدًايقوم بأداء كافة أنشطة الحياةء وبالرغم من صغر حجمها فإنها هى التى تبقينا على قيد الحياة. 

٠‏ تكونت كل الخلايا الجديدة فى الكائنات الحية من خلايا كانت موجودة بالفعل. 


« تتشابه احتياجات الخلايا تمامًا مع احتياجات جميع الكائنات الحية لكى تنمو. 


اة هواء احج حسم 


٠‏ (مناصر غذائية) أكسجين) ‏ - ا 


ه تحصل الخلايا على الطاقة من العناصر الغذائية والأكسجين. وتقوم أيضًا بالتخلص من الفضلات. 


© دور غشاء الخلية فى الحفاظ على توازن الماء 


« يعمل غشاء الخلية على الحفاظ على توازن الماء على جانبيه كالتالى: 
1- يسمح غشاء الخلية فى جميع الخلايا بدخول الماء إلى الخلية 
للقيام بالعمليات الحيوية. 
2- يسمح غشاء الخلية أيضًا بخروج الماء الزائد عن حاجة الخلية 


ققخ وچ 


ماذا يحدث عند دخول كميات كبيرة من الماء إلى الخلية؟ 


- تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 


ناقش مع زملانك: ‏ أزجته النشايه وا تلف سن اعتياهات'الغلدينا واكتياجاتكاتتن خی مسقت الت ركيب فل 
الإنسان أوالنبات أوالحيوان. 


(e 


الدرس الأول 


© أكمل الخبارات الآثية باستخدام الكلمات المعطاة: 
(غشاء الخلية - الغذاء - الخلايا - بيضة الطائر - الأكسجين) 


1- يعد النسيج نظامًا يتكون من مجموعة من 


2- تحتوى على خلية واحدة فقط. 
3- يحافظ على توازن المياه على جانبيه فى الخلية. 
4-.فن الاحتياجات الأساسية للخلية و 


© اقفر الوحآية ا 


1- وحدة بناء الكائن الحى : (النسيج - العضو - الخلية) 
2- يمكن استخدام لرؤية خلايا البكتيريا. (النظارات - المرايا - الميكروسكوب) 
3- تنموالكائنات الحية عن طريق زيادة الخلايا. (عدد - حجم - عدد وحجم) 


4- تحصل الخلايا على الطاقة من 


(الغذاء فقط - الأكسجين فقط - الغذاء والأكسجين) 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- الخلية هى تركيب معقد يقوم بأداء جميع أنشطة الحياة المختلفة. 3 22 
2- تحتوى جميع الخلايا على نواة. ) ) 
3- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 200 
4- تحتاج الخلية إلى الماء الذى يدخل إليها عبرغشاء الخلية. 89 4 
5- تنمو الكائنات الحية بزيادة حجم خلاياها. 0 )ا 


© هادا ند قفش شوق كمية كبيرة من العام الك اة حو اة 
© ونا هن اتاكات اة : 


5 


ه يمكننا رؤية الخلايا المكونة لأجسام الكائنات الحية باستخدام 
( ) المرايا ( ) التلسكوب [ ) الميكروسكوب 


© تاريخ الخلية 

ه فى عام 1665م استخدم العالم روبرت هوك الميكروس كوب الذى تم اختراعه لفحص الأشياء الصغيرة جدًا 
التى لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. 

ه فحص العالم هوك بعض عينات الخلايا ووصف التراكيب الموجودة فيها. 


ه يعتبرهوك أول شخص يستخدم كلمة خاية. 

© أهمية أجهزة الميكروسكوب 

« أجهزة الميكروسكوب المتطورة سمحت للعلماء باكتشافات جديدة. على سبيل المثال: 
١ 1‏ اكتشاف نواة الخلية من خلال فحص العديد من الخلايا النباتية. 


الخلية هى الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية. فجميع . 
الكائنات الحية تتكون من خلايا مهما كانت كبيرة أو صغيرة. )3 


39 
ع ظ 
وجوه كائنات سية تتكون من خلية واحدة (أنظمة بسيظة )ب ؤگائنات E‏ 2 
3 أخرى تتكون من العديد من الخلايا (أنظمة معقدة). ودف 


إا تمكن العلماء من رؤية تفاصيل الأشياء متناهية الصغر. 


ه يمكن للعلماء استخدام المعلومات التى تم التوصل إليها من أبحاث بعضهم لفهم الخلايا بشكل أفضل. 


ما أهمية ثقة الباحثين فى الأمانة الفكرية لعمل غيرهم من الباحثين عند دراسة الخلايا؟ 
- تساعد الباحثين على فهم الخلايا بشكل أفضل وتجنب تكرارالجهود وإهدار الوقت لبناء المعرفة. 

لماذا يجب على العلماء الانفتاة على الأفكار الجديدة التى تبحث فى عمل الخلايا؟ 

- لأن كل فكرة جديدة يمكن أن تساعد على فهم الخلية وكيفية عملها بشكل أفضل. 


تحني 


ف 


ه يستخدم العلماء جهاز الميكروسكوب لفحص عينات من الخلايا للتعرف على تركيبها ورؤية مكوناتها. 


© الميكروسكوب جهازيستخدم لفحص الأشياء الدقيقة. 


© خطوات استخدام الميكروسكوب 


العدسة العينية 
العدسة التى يتم النظر من خلالها إلى عينة الخلايا. 


أسطوانة 
المقبض الضابط الكبير - 
العدسة الشيئية 
3 العدسة التى توضع مباشرة فوق العينة 
المقبض الضابط الدقيق -- نكل عة ق تي تة 
1 
اا 
ذراع 3 1 
ا 
کک اش 
هبت الشريية 2 ب 4 


i ©‏ 
5 سوه مدا روج ای 


59 القاعدة 


أجزاء الميكروسكوب 


ه عند فحص عينة لإحدى خلايا الجسم يجب اتباع الخطوات التالية: 


1 | ضع شريحة الميكروسكوب على المنصة. 


9 
9 أ ثبت الشريحة بمشبكى التثبيت. 
۲ 
& اخترالعدسة الشيئية الأقل قوة تكبيروتأكد من تثبيتها فى موضعها. 
و 


44 أثناء النظرمن خلال العدسة العينية استخدم مقابض الضبط لإظهارالعينة بوضوح. 
0 

§ اخترالعدسة الشيئية التالية واضبط تركيز الصورة مرة أخرى. 
۷ 

6 تأكد من تنظيف الشريحة وإعادة الميكروسكوب إلى مكان آمن عند الانتهاء. 


الوحدةالذوات_ |_| 
و تقرف قى هله التجرزة فة تحصن ماراق اموا اقست الملك رسكوب وة ادق 


تجربة فحص الخلية باستخدام الميكروسكوب € 


الأدوات: شريحة رقيقة من قشر الفلفل الأخضر - قطارة - ماء - ميكروسكوب مركب - شريحة ميكروسكوب - 
مقط -قظاءالشريحة -شريحة بجؤزة اة حيوانية , 


[©© ضع قطرة واحدة من الماء المقطرعلى الشريحة باستخدام القطارة. 
2 قم بإزالة قشرة الفلفل باستخدام الملقط. 

[©) ضع قشرة الفلفل على قطرة الماء وضع الغطاء عليهما. 

[ 7© قم بضبط عدسات الميكروسكوب حتى ترى خلايا الفلفل. 


| 
[© استبدل بشريحة قشرة الفلفل الشريحة المجهزة لخلية حيوانية. ‏ | 


٠ ) 2129017‏ يختلف شكل الخلية النباتية عن شكل الخلية الحيوانية. 


5 الاستنتاح `° تتكون أجسام الكائنات الحية (مثل النباتات والحيوانات) من وحدات صغيرة تعرف بالخلايا. 
٠‏ يختلف الشكل الخارجى لكل من الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. 


أكمل العبارات الآتية: 
1- أول من استخدم مصطلح الخلية العالم 


2- تم اكتشاف الخلية من خلال فخص العديد من الخلايا الثباتية باستخدام الميكروسكوب. 
3- توضع العينة المراد فحصها تحت العدسة قلى اتو و 


5 


أستخدم زحاحة مياه خاصة بى ففط؛ لأخصى نفسى من البكتيريا. 


الدرس التالت 


ه ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارتين الآتيتين: 


1- تتكون أجسام جميع الكائنات الحية من خلية واحدة فقط . () ) 
2 - يختلف تركيب الخلايا من نوع لآخرفى الكائنات الحية . ) () 


© تصنيف الكائنات الحية حسب عدد الخلايا 
ه يختلف عد د الخلايا من كائن حى إلى كائن حي آخرءويمكن تصتيف الكاننات الحية حسب درجة تعقيد التركيب إلى: 


كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
۵ كائنات تتكون أجسامها من العديد 
من الخلايا. 
مثل: الإنسان والحيوان والنبات. 


تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا (معقدة التركيب) 
ه تحتوى الخلية على نواة فى مركزها وتعمل كمركز تحكم للعضيات الموجودة داخل الخلية. 
« العضية تركيب ذاخل الخلية له وظيفة:خاصة (محددة). 


٠‏ يحيط بكل خلية غشاء بلازمى (غشاء الخلية) يحميها وينظم مرور 
المواد التى تدخل إليها أو تخرج منها. 
ه ينتشرسائل السيتوبلازم داخل غشاء الخلية وتسبح فيه العضيات. غشاء بلازمى 


٠‏ كل خلية نباتية لها جدارخلية يتكون من مادة السليلوز. 


[ املحوطة ه ايكون جسيم الإتسان من عواك #0 تزيليون خلية. 
الخلايا المتخصصة فى الكائنات الحية 
و التقاذيا المع س اة رى هلازا تةق رطا نك جت 55 اف | افا توا جير اناك ,مل : HR‏ 


- خلايا تقوم بعملية البناء الضوئى فى النباتات. 
- خلايا العضلات وخلايا العظام وخلايا الدم فى الحيوانات. 


)8 خلايا عضلية ‏ خلاياالدم 


سيتوبلازم 


جدارالخلية 


ل الوحدة انو | | 


© مستويات تركيب جسم الكائنات عديدة الخلايا 


ه يتم تنظيم تركيب أغلب الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات كما يلى 


ه الجدول التالى يوضح مستويات التنظيم الحيوى فى جسم النبات وجسم الإنسان: 


ا جسم النبات | جسم الإنسان 


يتكون من أجهمزة 
الجهاز: مجموعة من الأعضاء تعمل معًا 


مثل: المجموع الخضرى يتخون من أعضاء مثل : الجهاز الدورى 
العضو: مجموعة أنسجة مرتبطة معًا وتشارك ف أداء وظيفة معينة 


مثل:القلب 


مل ورات يتكون من أنسجة 
النسيج: مجموعة خلايا متشابهة ف الشكل والوظيفة 


مثل: نسيج البشرة أوالقشرة يتكونمن خلايا مثل: نسيج من القلب 


الخلية: وحدة البناء والوظيفة فى الكائن الحى 


(e 


ل 


مثل: الخلية النباتية مثل: الخلية الحيوانية 
٠ه‏ وحدة بناء جسم النبات. ٠ه‏ وحدة بناء جسم الحيوان والإنسان. 


« يلعب كل مستوى من هذا التنظيم الحيوى دورًا محددًا يتعلق بتركيب الكائن الحى ووظيفته. 


٠‏ لأنها تتكون من عضيات تعمل معًا بطرق مختلفة للحفاظ على الخلية. 


© الخصائص المشتركة للخلايا 

« تختلف خلايا الكائنات عديدة الخلايا اختلافًا كبيرًا؛ حيث إن الخلايا المختلفة لها 
تراكيب مختلفة. 

٠‏ بالرغم من هذه الاختلافات فإن معظم الخلايا تشترك فى وجود بعض التراكيب 
(العضيات) مثل: 


ه يؤدى كل تركيب فى الخلية وظيفة مختلفة. 
٠‏ تعمل هذه التراكيب معًا كنظام يساعد فى الحفاظ على بقاء الخلية والكائن الحى. 


1 © 


lele E 


أنواع مختلفة من الخلايا 


© الميتوكوندريا | 


النواة ه تعتبر مركزالتحكم فى الخلية. 


الوظيفة : تتحكم فى أنشطة الخلية مثل: 


السيتوبلازم 
الوظيفة : تسبح فيه مكونات الخلية. 


غشاء الخلية 


ويتميزبالنفاذية الاختيارية. 


الميتوكوندريا 


کین البروتيتات: - انقسام الخلية لتكوين خلايا جديدة. 


٠‏ سائل هلامى داخل الخلية. 


© البطانة الخارجية للخلية. 
الوظيفة : يتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منهاء 


٠‏ تعتبر مراكزالطاقة فى الخلية. 
الوظيفة: تمد الخلية بالطاقة التى تحتاج إليها وتحدث فيها 


عملية التنفس الخلوى. 


ه التنفس الخلوى: عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 


يتميز غشاء الخلية بخاصية النفاذية الاختيارية. 
٠‏ لأنه يسمح بمروربعض المواد من خلالهء ويمنع البعض الآخر. 
صوب ماتحته خط فى العبارات الآتية: 
1- تشترك معظم خلايا الكائنات الحية فى وجود جدارالخلية. 
2 - يتم ترتيب معظم خلايا الكائنات معقدة التركيب فى ثلاثة مستويات. 
3 - النواة هى مركزإنتاج الطاقة فى الخلية. 


0) 


الدرسان التانى والتالثت 


© تخيرالإجانة الصخيحة: 


آ اقل ,اققا صب آلف تة والاكسهين إلى الكلدياعن طريق 


)١(‏ غشاء الخلية (ب) الميتوكوندريا (ج)النواة ( د ) الريبوسومات 
8ت ول التكلية على الطاقة من عملية آلتى کک فی الم كۇد ريا . 

)١(‏ الإخراج (ب)التنفس الخلوى (ج)الامتصاص ( د )الحركة 
قا اتقزاكزيب ايرا لوو ةو اتل ات هی 1 

)١(‏ أجهزة (ب) عضيات (ج) أعضاء ( د ) أنسجة 
4 - أول من استخدم مصطلح الخلية هو العالم 5 

(۱) جاليليو (ب) روبرت هوك (ج) نيوتن ( د )كوبرنيكوس 
5- يتكون النسيج من مجموغة متشابهة من : 

)١(‏ الأعضاء (ب) الخلايا جا اوناك الاج 


© آگیل اة 
1-(ال#اثثات:القى رق بحسهها فى بكلية واحدة تسن 


2- يتكون فى الخلية النباتية من مادة السليلوز. 
8ك التزاكمب الصغيرة لمر جوا ذال الذي تنم . 
4- تحدث عملية ذاخل الميتوكوندريا للحصول على الطاقة. 


© ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


5-:يعتبرالإنساق من القائنات وحيدة الخلية. ) 1 

2- جميع الخلايا تتكون من عضيات تؤدى كل منها وظيفة مختلفة. لإ 4 

3 - تتحكم الميتوكوندريا فى معظم أنشطة الخلية مثل تكوين البروتينات. 200 
((6 علل لمايأتى: 


امال كا الخلية خاس فاد رة 


© أكمل اعاتا هن الرس 


-1 


(69 عرف مايلى: 


ه ضع علامة ( ⁄) أو علامة (×) أمام العبارتين الآنيتين: 


1 - تشترك الخلية الحيوانية مع الخلية النباتية فى وجود النواة . 0 
8 تحاط الحنية الثباتية والعلية الحيؤاتنة بجدانانحلية: 


© أوجه التشابه والاختلاف بين الخلية النباتية والحيوانية 


ه لاحظ الصورالتالية بدقة للتعرف على تركيب الخلية النباتية وتركيب الخلية الحيوانية. 


السيتوبلازم بلاستيدات 
التواة خضراء 
الشبكة الإندوبلازمية 
وا الميتوكوندريا 


1 فجوة عصارية 
\ 
. غشاء الخلية 
جد ار 
جهازجولجى ا 
أوجه التشابه أوجه الاختلاف 
ه تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى « تتميزالخلية النباتية بوجود بعض العضيات التى 
وجود بعض العضيات وهى: لا توجد فى الخلية الحيوانية وهى: 
1- النواة 2- السيتوبلازم 1- البلاستيدات الخضراء 
3- غشاء الخلية 4- الميتوكوندريا 


2- جدارالخلية 
5- الشبكة الإندوبلازمية 


6- جهازجولجى 
7 المجوةالعصارية 


٠‏ لاتحتوى الخلايا الحيوانية على جدارخلية. لأن لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلهاء فبعض 
الحيوانات لديها عظام . والبعض الآخر مثل الحشرات لها ظهر صلب يسمى الهيكل الخارجى » وهو ما يعطيها شكلها. 


. حجم الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن حجم الفجوة العصارية فى الخلية الحيوانية‎ ٠ 


0 


نواة الخلية الفجوة العصارية 
تتحكم فى الوظائف داخل الخلية تركيب يشبه الكيس. يُستخدم لتخرين 
ومسئولة عن انقساغ التغلية,. العنائسر الغذائية والمياة والفضللات, 
وتكوين البروتينات. 


SE 
ا‎ 


غشاء الخلية 


الشبكة الإندوبلازمية 


تساعد فی جمع الطبقة المحيطة بالخلية التى 
ونقل البروتينات لبناء 
وإصلاح الخلية. 


السيتوبلازم جدار الخلية 
السائل الموجود داخل المادة الخارجية الصلبة 
الخلية وتسبح فيه التى تحيط بخلايا النبات 
التنظببالتك. المنحها شكلذ محددًا. 
2 
الميتوكوندريا جهاز جولجى البلاستيدة الخضراء 
تحول السكر يساعد فى تحضير تحتوى على مادة الكلوروفيل وتمتص 
إلى طاقة للخلية. وتغليف المواد داخل الطاقة من ضوء الشمس للقيام بعملية 
الخلية ونقلها خارجها. البناء الضوئى. 


1- تستطيع النباتات صن غذائها بنفسها. 


ه الوجود البلاستيدات الخضراء المسئولة عن عملية البثاء الضوئى فى خَلايا الثباتات. 
GB‏ 2- لا تحتوى الخلية الحيوانية على جدار خلية. 
٠‏ لأن الحيوانات لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلهاء مثل: العظام فى بعض 
الحيوانات:والميكل الشارجى فى الحشراث. 


(a 


٠‏ تعرفنا فى الأنشطة السابقة تركيب كل من الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. 
٠‏ فى رأيك. هل تتشابه وظائف تراكيب الخلية مع وظائف بعض المنشآت فى المدينة؟ 
)نعم ان 
ه التراكيب داخل الخلايا تكون مخصصة لأداء وظائف محددة: وهذا يشبه المنشآت الموجودة داخل المدينة. 
- يمكن تخطيط مدينة كنموذج للخلية بحيث يمكن تشبيه تراكيب الخلية بمنشآت المدينة كالتالى: 


منشآت المدينة 


النواة 


1 


غشاء الحلية | س حزان ابات مده 


الميتوكوندريا 


تشبه ٠‏ محطة توليد الكهرباء 


الشبكة الإندوبلازمية 


تشبه | عمال البناء والإصلاح 


جهازجولجى مصنع التعبئة والتغلية 


5 ضوع التشرين 

الفجوة العصارية تشبه | ,, 5 

: أوأماكن التخزين 
جدارالخلية يشبه | أسوارالمدينة 
البلاسثيدة الشهراء تشبه | مصنع الغذاء 


ل 


0 


الوحدةلاوت ا ا 


الأدوات: - خطط بناء مدينة كنموذج للخلية (تم إعدادها فى النشاط السابق ) - صلصال ومواد قابلة 
لإعادة التدوير - ألوان - أقلام تحديد. 


الرسم التوضيي 


نت اجمع المواد الخاصة بك وأنشئ النموذج. 


a No Î Hs 
مجلس إدارة المدينة (النواة)‎ 


د | 3 


اا 
© ضع لافتة بيانات على كل تركيب, ثم اكتب فحظة توليد الكهرباء مصنع غذاء 
تع العطمة الى ية 08 3 نشاأة (الميتوكوندريا) (البلاستيدة الخضراء) 
اتر 8 
عد ع للا 
(جهاز جولجى) (الفجوة العصارية ) 
الملاحظة ٠‏ تعمل الخلية كنظام يشبه المدينة. 


EEA‏ ` كل موف من #كونات الشلية له وظليقة. مسكدكة يقو بوا 


© اختر الإجابة الصحيحة: 
1- لا تستطيع الخلايا الحيوانية القيام بعملية البناء الضوئى لعدم وجود 1 
(السيتوبلازم - الفجوة العصارية - البلاستيدات الخضراء - جدارالخلية) 
2- تعتبر مركز التحكم الرئيسى فى الخلية. 
(النواة - البلاستيدة الخضراء - الميتوكوندريا - جهاز جولجى) 
3- من العضيات الموجودة فى الخلية النباتية والخلية الحيوانية . 
(غشاء الخلية - البلاستيدات الخضراء - جدار الخلية - جميع ما سبق) 
4- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل : 
(النواة - الميتوكوندريا - جهاز جولجى - الشبكة الإندوبلازمية ) 
© أكمل العبارات الآتية: 
1- الفجوة العصارية تكون صغيرة الحجم فى الخلية 
2- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 
3- لا تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها لعدم احتواء خلاياها على 
4- تحتوى الخلية على جدارالخلية ‏ بينما لا تحتوى عليه الخلية 
© صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 
1 - النواة تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضولى . 
2 - تتشابه وظيفة النواة داخل الخلية مع وظيفة محطات توليد الكهرباء فى المدينة . 
3 - توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلايا الحيوانية فقط . 
4 - جهازجولجى عضية بالخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة من السكر. 
(() اذكرالعضيات الموجودة فى الخلية النباتية ولاتوجد فى الخلية الحيوانية. 
١ -1‏ 8ت 
(© اذكروظيفة كل من: 
1- الفجوة العصارية فى الخلية . 
2 - جهازجولجى. 
® ماذا يحدث عند...؟ 


عدم احتواء الخلايا النباتية على بلاستيدات خضراء. 


2) 


الدرس السادس 


٠‏ لقد تعلمت الكثيرعن مكونات الخلية والدور الذى يقوم به كل جزء داخلها؛ حيث تعمل الخلية كنظام متكامل» 
حاول تقديم تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث «وحدات بناء الكائنات الحية » والإجابة عن السؤال الموجود 
فى نشاط: هل تستطيع الشرح؟ 


االإنتساؤل. 


ر هما الخلية؟ 


« الخلية هى وحدة بناء الكائن الحى, وتتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أوأكثر. 


| التُفسير العلمى المستند إلى أدلة 
» الخلايا هى الوحدات الأساسية التى تتكون منها أجسام الكائنات الحية. 
© الخلية عبارة عن نظام متكامل به العديد من المكونات التى تدعم وظيفتها المستمرة. 
٠ ٠‏ باستخدام الميكروسكوب تمكنًا من رؤية الخلايا فى عينة من النبات. 
ا ه عضيات (تراكيب) الخلية لها وظائف محددة تدعم الأنسجة والأعضاء والأجهزة. 
» يشكل غشاء الخلية حدود الخلية ويحتوى على مكوناتها. 
٠‏ تتحكم النواة فى أنشطة الخلية؛ ومن هذه الأنشطة : تكوين البروتينات؛ والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
ه يعتبرالسيتوبلازم سائلًا هلاميًا تسبح فيه عضيات الخلية. 
٠ ٠‏ الميتوكوندريا تمد الخلية بالطاقة اللازمة. 
٠‏ تختلف الخلايا عن بعضها فى الشكل والحجم والتركيب بناءً على وظيفتها . فمثلًا تختلف خلايا الدم عن خلايا 
العظام والعضلات. 
٠‏ تتشابه الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى معظم التراكيب مثل النواة والسيتوبلازم وغشاء الخلية. ولكنها 
تتميزبوجود البلاستيدات الخضراء وجدار الخلية. 


1 ضع علامة ( ”7) أو علامة (۸) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - يحتاج الأطباء إلى معرفة كيفية استجابة خلايا الجسم للأدوية. ) ) 
2 - تستخدم أجهزة الميكروسكوب لتصغير صورالخلايا. ) ) 


٠‏ تعلمت أن الخلايا صغيرة للغاية ؛ حيث يبلغ قطرالخلية الحيوانية حوالى 10 ميكرون أو 0.001 سم » وبالنسبة لتراكيبها 
الداخلية فهى تكون أصغرمن ذلك. 


© علماء الخلية 


ه هم علماء متخصصون فى دراسة الخلاياء كما أنهم يدرسون آلية عمل الخلايا 
داخل الكائنات الحية . 


وظيفة » الخلية 


« يعمل معظم علماء الخلايا فى المختبرات على تصميم وإجراء التجارب. 


يحلل علماء الخلايا البيانات ويقدمون النتائج إلى الباحثين الآخرين. 


© يعمل بعض علماء الخلايا مع الأطباء © 
- لمراقبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة الخلايا للأدوية. 


©©© يعمل علماء خلية آخرون فى مجال الزراعة‎ ٠ 
لدراسة كيفية استجابة الخلايا النباتية لعوامل البيئة المختلفة.‎ - 


ه يستخدم علماء الخلية أجهزة الميكروسكوب لتكبير صور الخلايا بحيث تبدو بحجم أكبر. 


©6 صبغ الخلايا 


ه عادة ما تكون الخلايا شفافة وعديمة اللون ويصعب رؤية أجزائها 9 
حتى عند عرضها تحت الميكروسكوب. 


ه يستخدم العلماء الصبغات لتلوين أجزاء الخلايا وجعلها أكثروضوحًا. 4 نو 

© يتم اختيارصبغات مختلفة للأنواع المختلفة من الخلاياء فبعض 
الصبغات تبر زأجزاء معينة من الخلية. 

ه تعتبرصبغة! .+ ال...اب. من الصبغات المتخصصة فى توضيح جزء محدد من الخلايا وهوالنواة فعندما تنظرإلى 
صورة خلايا الغشاء المبطن للخد. تلاحظ الصبغات الزرقاء التى تساعدك على رؤية النواة بشكل أفضل. 


2) 


الحدةلاوين | | 
© الخلايا بصورة ثلاثية الأبعاد 
٠‏ طورالعلماء طريقة أفضل لرؤية الخلايا فصنعوا ميكروس كويًا يظهر الخلية 
الحية ثلاثية الأبعاد. 


» وهذا يعنى أنه يمكن للعلماء رؤية الخلايا من أعلى ومن الجوائب وعلى شكل طبقات. 


طريقة عمل الميكروسكوب ثلاتى الأبعاد 
1- تلتقط أجهزة الميكروسكوب ثلاثية الأبعاد الجديدة صورًا للخلية فى طبقات. ١‏ 
2- يجمع الكمبيوترتلك الطبقات معًا. 
3- تلون الصورة بعد ذلك. 

أهمية دراسة الخلايا بالميكرو سكوب ثلاثى الأبعاد 
1 - تساعد علماء الأحياء على معرفة المزيد عن أجزاء الخلية وكيفية انقسامها . 


2 - تساعد الأطباء على دراسة مرض السرطان الذى يتسبب فيه انقسام الخلايا بسرعة كبيرة. وتساعد فى علاج المصابين 


بهذا المرض . 


ل 7 فى ضوء ذلك قم ع 
۹د STEM‏ \ فى المجالات الآتية: 


- 
€ 


مجال العلوم: Ny‏ مجال الهندسة: 


دور العلماء فى دراسة الخلية والكائنات | لإي ,أ حساب بعاد الميكروسكوب وتضميم 
الدقيقة التى لا ترى بالعين المجردة. شكل هندسى للعدسات اللازمة 


للدراسة بدقة وقطركل عدسة. 


مجال التكنولوجيا: ,“32 | 4 مجال الرياضيات: 
تطويرأجهزة الميكروس كوب | ب کل حساب الأيعاد الك من اانه ارتم 
لتساعد العلماء فى دراسة الكائنات ضبط عدشات الميكروسكوب. 
الدقيقة. 


(a 


أ 3 _ شاك 


والعتيرالهلية من امس الأعلمةآالحية. 
٠‏ تختلف الخلايا فى الحجم؛ حيث توجد: 


1 - خلايا كبيرة جدا هفل اخلية فة الظائن, 
2 - خلايا صغيرة مقل: التخلذيا التباتية والحيوانية. 
3 - خلايا صغيرة جدا مثل: خلايا البكتيريا. 


© يتكون جسم الإنسان من حوالى 40 تريليون خلية. 
٠‏ يتم تنظيم تركيب معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا فى خمسة مستويات كما يلى: 


الخلية وحدة بناء الكائن الحى. 

النسيج مجموعة خلايا متشابهة فى الشكل والوظيفة . 

العضو مجموعة أنسجة مرتبطة معًا وتشارك فى أداء وظيفة معينة. 
العضية تركيب داخل الخلية له وظيفة خاصة (محددة). 


التنفس الخلوى عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. 


خلايا إلى: 


كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
كائتات تتكون أجسامها من خلية واحدةافقظ : كائنات تتكون أجسامها من العديد من الحلايا : 
لارا مثل: الإنسان والحيوان والنبات, 


» استخدم العالم روبرت هوك الميكروسكوب لفحص عينات صغيرة جدًا من الكائنات الحية »وهو أول من استخدم 
مصطلح الخلية لوصف الأجزاء الصغيرة فى العينة. 
الميكروسكوب جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. 

خصائص الخلايا 


» معظم الخلايا تحتوى على (نواة - غشاء الخلية - سيتوبلازم - ميتوكوندريا). 


ه تتميز الخلايا النباتية بوجود بعض العضيات التى لا توجد فى الخلايا الحيوانية وهى : البلاستيدات الخضراء- جدارالخلية . 
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الوحدة الأول إا 
مقارنة بين تركيب الخلية الحيوانية وتركيب الخلية النباتية. ووظيفة كل مكون: 


عضية الخلية الوظيفة 


التو كوك ريا تحول السكر إل ,طاقةاللية وتحدتث بها عملية الانفقس الخلوق. 


تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية, مثل: تكوين البروتينات. 


نواة الخلية 3 
والانقسام لتكوين خلايا جديدة. 
ال تساعد ذ نقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية 
الإندوبلازمية عد فى جمع و نقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
جھازجولجی يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 
غشاء الخلية الطبقة المحيطة بالخلية التى تتحكم فى المواد التى تدخل إلى الخلية أوتخرج منها. 
السيتوبلازم السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات. 
الفجوة العصارية تركيب يشبه الكيس. ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. وتكون كبيرة 


فى الخلذيا النباثية. 
البلاستيدة الخضراء تحتوى على مادة الكلوروفيل. وتقوم بعملية البناء الضولى. 
جدارالشلية المادة الشارحية الصلبة التى تحيظ بخلايا الثبات المشحها شكلة مهد ة: 


م توق الب اشد ات شض را فى الايا لشاتبة على فة اتعلوروفيل التق تقس نبو اشن وساف اباك 
على القيام بعملية البناء الضونى 


» يوجد جدارالخلية فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية ليحافظ على شكل الخلية النباتية. 
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المفهوم الأول 


الخلية كنظام 


0 © تذكر ©فهم #تطبيق © تحليل 
(© اختر الإجابة الصحيحة: 
1-وحدة البناء والوظيفة لجسم الكائن الحى ك1 
(١)الجهاز‏ (ب) العضو (ج) النسيج ( د ) الخلية 
2- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق ... 55 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) الميتوكوندريا ا القجوة المطازنة ( د ) النواة 
3- مراكزإنتاج الطاقة فى الخلية .... xat‏ 
(۱) الميتوكوندريا (ب) النواة 
(ج) جهازجولجى ( د ) البلاستيدات الخضراء 
4- أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخلايا النباتية والحيوانية؟ .. 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) جدارالخلية 
(ج) فجوة عصارية كبيرة ( د ) البلاستيدة الخضراء 
6 5- أحد مكونات الخلية يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها هو ... 
(١)الشبكة‏ الإندوبلازمية (ب) جهازجولجى (ج) الفجوة العصارية النواة 
6- يتكون جسم . لس قق ودا افق 
(۱)النبات (ب) البكتيريا (ج) الطائر ( د )الإنسان 
7- مجموعة الخلايا المتشابهة التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى . 2 
)١(‏ العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د) الخلية 
8- مكون من مكونات الخلية يتميزبقدرته على تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات هو ESSERE‏ 
)١(‏ السيتوبلازم (ب) جهازجولجى 
(ج) الشبكة الإندوبلازمية ( د ) الفجوة العصارية 
9- تساعد .......................فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
)١(‏ النواة (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) جدارالخلية ( د ) الميتوكوندريا 


0- الخصائص المشتركة لجميع الكائنات الحية هى .... 
١(‏ ) تتكون كل الكائنات الحية من خلية واحدة أوأكثر 
(ب) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا ذات جدران خلوية 
(ج) تستطيع كل الكائنات الحية صنع غذائها بنفسها 
( د ) تمتلك كل الكائنات الحية خلايا بها نواة 
1- أى من العبارات التالية تعبربطريقة صحيحة عن الخلايا؟ .. 
١(‏ )كل الأشياء تتكون من خلايا ال ااا 
(ج) كل الخلايا الجديدة تكونت من خلايا أخرى (د ) كل الخلايا لاترى بالعين المجردة 
2- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الإنسان؟ 
)١(‏ الميتوكوندريا (ب) جدارالخلية 
(ج) غشاء الخلية ( د ) السيتوبلازم 


0 


الوحدة لاوت 


3- أحد مكونات الخلية النباتية ويقوم بامتصاص ضوء الشمس فى عملية البناء الضوئى 


)١(‏ الميتوكوندريا (ب) جدارالخلية 
(ج) البلاستيدات الخضراء ( د ) النواة 
4- العضية التى تنظم أنشطة الخلية هى 
(۱) جهازجولجى (ب) الميتوكوندريا 
(ج) النواة ( د ) البلاستيدات الخضراء 


5 أق مما يلى يعبر عن وظيفة غشاء الخلية؟ .......:.... 
(۱) منع دخول وخروج المواد داخل وخارج النواة ‏ (ب) تركيب وتخزين ونقل البروتينات 
(ج) التحكم فى المواد الداخلة والخارجة من وإلى الخلية ( د ) توفيرالدعم والهيكل للخلية 
6- يعتبرتكوين البروتينات من أنشطة الخلية التى تتحكم فيها ... 


(۱) المیتوکوندریا (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) النواة (د ) البلاستيدات الخضراء 
7 - يتكون جسم الإنسان من سمي د نيه O‏ 
)1( 40 (ب) 40 ألف (ج) 40 مليون ( د )40 تريليون 
8- يسمح ....................... بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه. 
)١(‏ غشاء الخلية (ب) جدارالخلية 
(ج) جهازجولجى (د ) الشبكة الإندوبلازمية. 
9- تتميزالخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية بوجود ......... چ 
(١)النواة‏ (ب) البلاستيدات الخضراء فقط 
(ج) السيتوبلازم ( د ) البلاستيدات الخضراء وجدارالخلية 
0- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثر تعقيدًا؟ 
(۱) نسيج - خلية - عضو- جهاز (ب) خلية - نسيج - عضو- جهاز 
(ج) جهاز- عضو - خلية - نسيج ( د ) عضو - نسيج - خلية - جهاز 
1- ما العضيتان المسئولتان عن غملية النقل؟ 
)١(‏ النواة والشبكة الإندوبلازمية (ب) الميتوكوندريا والنواة 
(ج) البلاستيدات الخضراء وجهاز جولجى ( د ) الشبكة الإندوبلازمية وجهازجولجى 
2- فى الخلية النباتية. ما النموذج المقابل فى المدينة الذى يعد أفضل تمثيل لوظيفة البلاستيدة الخضراء؟ .... 
)١1(‏ مجلس إدارة المدينة (ب) مصنع الغذاء 
(ج) أسوارالمدينة ( د ) محطة توليد الكهرباء 
3- تتشابه وظيفة حراس بوابات المدينة مع عضية فى الخلية. 
(١)النواة‏ (ب) غشاء الخلية 
(ج) الميتوكوندريا ( د ) الشبكة الإندوبلازمية 


9 


9 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 


1- يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات الحية عديدة الخلايا فى ............ مستويات. (ثلاثة - خمسة) 
2- العالم الذى اكتشف الخلية هو ٠.٠‏ (جاليليو - روبرت هوك) 
3- تنموالكائنات الحية من خلال زيادة عو التي (حجم - عدد) 
4- تشترك الخلية النباتية مع الخلية الحيوانية فى وجود ........................ (جدارالخلية -النواة) 
5- تتميزالفجوة العصارية فى الخلية النباتية ب.. حجمها. (صغر- كبر) 


6- تعمل ... على تحويل السكرإلى طاقة فى الخلية. (جهازجولجى - الميتوكوندريا) 
.. فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 


(الفجوة العصارية - الشبكة الإندوبلازمية) 


8- مراكز إنتاج الطاقة فى الخلية س (الميتوكوندريا - الشبكة الإندوبلازمية) 
9- بيضة الطائ رتحتوق يداكلها على م . (خلية واحدة - عدة خلايا) 


0- عضية توجد فى الخلية النباتية ولا توجد فى الخلية الحيوانية . 
(النواة - البلاستيدات الخضراء) 
1- الطبقة الخارجية الصلبة المحيطة بخلايا النباتات وتمنحها شكلًا محددًا هى 


(جدارالخلية - البلاستيدة الخضراء) 


8- من ا لفاك دا ل سدسم (البكتيريا-ائنات الغو 
3 يتشابه ءءء داخل الخلية مع مصنع التعبئة والتغليف فى منشآت المدينة. 
(النواة - جهازجولجى) 
تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 
51 
(i)‏ (ب) 
1- يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية (٠‏ )البلاستيدة الخضراء 
2- يدعم الخلية ويعطيها شكلًا مميرًا ْ ( )الميتوكوندريا 
3- يتم فيها صنع الغذاء للنبات ) ) غشاء الخلية 
4- تحدث بداخلها عملية التنفس الخلوق للخلية ( )النواة 
1 ) جدارالخلية 
2- 
(i)‏ (ب) 
1- وحدة بناء الكائن الحى ( )النواة 
2- مركزالتحكم الرئيسى فى الخلية ( )السیتوبلازم 
3- تشبه الكيس ويتم فيها تخزين الغذاء ( )الشبكةالإندوبلازمية 
4 كتشابةمع عمال البناء في السديئة ) ) الفجوة العصارية 
0 الخلية 


مسمععككه 191959 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- من وظائف الخلية تعويض الخلايا التالفة 
2- يمكن رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 
3- تعتبرالحيوانات والنباتات من الكائنات عديدة الخلايا. 
(©) 4- تحتاج الخلية إلى الغذاء فقط لتنمو وتعيش. 
5- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. 
6- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل الشبكة الإندوبلازمية. 
7- تحاط الخلية الحيوانية بجدارالخلية لحمايتها. 
8- تحدث عملية انقسام الخلية فى الميتوكوندريا. 
9- تتشابه الميتوكوندريا مع منشآت المدينة فى أنها تمثل محطة توليد الكهرباء. 
0 البكتيريا من الكائنات عديدة الخلايا 
1- تعمل كل عضية فى الخلية بمفردها. 
2- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش. 
3- تختلف الخلية النباتية عن الخلية الحيوانية فى وجود جدارالخلية فقط. 
4- استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. 
5 يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. 


9 عقيل نهارت الأنية: 


لسرا nanna aa a a‏ لصن لس nanna‏ 
سھ جد ست سد عد م م ید د م ت بر ج ج سے 


1- تنقسم الكائنات الحية من حيث درجة التعقيد فى تركيب أجسامها إلى كائنات وكائنات 
© 2- من احتياجات الخلية و و 
3- تعتبرخلية مثالا لخلية كبيرة الحجم . بينما تعتبرخلية مثالا لخلية صغيرة جدًا. 
4- يتميزالغشاء الخلوى بخاصية ؛ حيث يتحكم فى مرور المواد من وإلى الخلية . 
5- يتشابه فى الخلية مع حراس بوابات المدينة. 
6- تتكون أجهزة الجسم من مجموعة من . بينما يتكون النسيج من مجموعة من المتشابهة . 
7 -تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوائية بوجود و 
8- يعمل على تدعيم الخلية النباتية ومنحها شكلًا محددًا. 


9- فى الخلية النباتية يتكون جدارالخلية من مادة 
0- تسبح العضيات داخل الخلية فى سائل يسمى 


4 - تستخدم صبغة لتوضيح جزء النواة داخل الخلية 
8 - سام ]لبي روسفوب علماء الأحياء فى معرفة المزيد عن الخلية وطريقة انقسامها. 


9 كب المستطلج العلمى: 
1- وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
2- تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة 
3- كاننات تتكون أجسامها من خلية واحدة فقط 
4-. كائنات تتميز بوجود العديد من الخلايا فى أجسامها 
5- مركز التحكم فى الخلية والمسئول عن انقساهها. 
6- مجموعة من الأنسجة تشارك معًا فى أداء وظيفة معينة. 


ل لسر اسن لسر لسر سل 


س 
7- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. ) 
8- مجموعة الخلايا المتماثلة فى الشكل والوظيفة . ) 
9- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. ) 
0- طبقة خارجية صلبة تحيط بخلايا النباتات لمنحها شكلًا محددًا ) 
(©) 11- إحدى عضيات الخلية مسئولة عن إنتاج الطاقة. 3 
2- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. ) 
3- جزء فى الخلية مسئول عن انقسام الخلية والعمليات الحيوية. )2 
14- مكون من مكونات الخلية يشبه الكيس ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 
0 
5- إحدى عضيات الخلية التى تساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها للخارج. ( 


6- عضية بالخلية النباتية تحتوى على مادة الكلوروفيل لامتصاص ضوء الشمس. ( 


7 - جهازيستخدم لرؤية الخلايا متناهية الصغر. ) 
٠‏ جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. ) 


© صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 
1 - العضو أصغر نظام داخل جسم الكائن الحى. 
(©) 2 - توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلايا الحيوانية. 
3 - يتكون النسيج من مجموعة خلايا مختلفة. 
4 - البشركائنات وحيدة الخلية. 
5 - التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى أعضاء. 
6 - يمكن رؤية مكونات الخلية بواسطة النظارات المكبرة. 
7 - الشبكة الإندوبلازمية هى مراكز الطاقة فى الخلية. 
8 - تنموالكائنات الحية عن طريق زيادة حجم الخلايا. 
© علل لما يأتى: 
1- تعتبرالخلية نظامًا متكاملا. 
2- غشاء الخلية له دورمهم فى الحفاظ على الخلية. 
3- تستطيع النباتات صنع غذائها بنفسها. 
4- لا تتمكن الحيوانات من صنع غذائها بنفسها. 
8- لاتحتوى الشلية الحيواتية على جدازخلوى, 


6- يعمل بعض علماء الخلية مع الأطباء. 


7- تنوع الخلايا فى شكلها وحجمها فى الكائنات الحية. 


عه 


ل اسن لسر ص لسر لسر لسر 


© لایخد ت علد ...5 
1- عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى. 
2- عدم احنواء الخلية على المينوكوئدريا 
3- عدم احتواء الخلية النباتية على بلاستيدات خضراء. 
4- عدم احتواء الخلية على نواة. 


5- دخول الكثير من الماء إلى داخل الخلية. 


(1) اذكروظيفة كل من: 
ا 
2 النواة: 
8- الميتوكوتدريا: 
4 فشا هة 
5-الجدارالخلوى فى الخلية النباتية: 
6ب البلسقيدة العصبراء فى الرية الثبانية: 


7- الميكروسكوب: 

8.. السيتوبلارم: 

9-. الشبكة الإند وبلازمية: 
0- جهازجولجى: 


1 الفجوة العصارية 
© أسئلة متنوعة: 


3 1- ما المقصود بعملية التنفس الخلوى؟ مع ذكر مكان حدوثها. 
© 


2 تتَمَيْزالخلية النباتيلة عن الخلية الحيوانية بوجود عفن العضياك: إذكرها. 


3- ادرس الشكلين المقابلين. ثم أجب: 
(۱)اکتب مايدل عليه کل شكل ۸ 
(ب) اكثب البيائات المطلوبة أ ب 


( ج) اذكروظيفة الجزء رقم (2 )و( 4) 


4- قارن بين كل من: 
((1)1تخريةالثباقية واتهنية الحيوائية ن عبت وجو حيار ليق 
الاب #اتكاثنات وة الهو اكات ية توي 


(ج) جدارالخلية وغشاء الخلية (من حيث الوظيفة ). 


(0) 
(2) 


(3) 
(4) 


_الوحدةانوت 199 


© 5 اؤجاية الصحيحة: 


1- يتكون جدارالخلية من مادة . (النيتروجين - السليلوز- الكالسيوم - الفوسفور) 
2- تحصل الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الأكسجين عن طريق عملية الخلوى. 

لآ تسام :لفكلا« لقنس التنيك 5 
3- تتشابه وظيفة مع غضية البلاستيدات الخضراء فى الخلية النباتية. 


(مجلس إدارة المدينة - أسوارالمدينة - مصنع الغذاء - محطة توليد الكهرباء) 
4- عضية تحتوى على الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوئى 
(الميتوكوندريا - البلاستيدات الخضراء - النواة - السيتوبلازم) 
(ب) ما وظيفة الميكروسكوب؟ 


)١( 2‏ ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تمامًا فى التراكيب ) ) 
2- تعتبرالحيوانات والنباتات من الكائنات غديدة الخلايا. 13 2 
3- تحدث عملية التنفس الخلوى داخل الشبكة الإندوبلازمية. ) ) 
4- تتميزالكائنات ذات الأنظمة الأكثرتعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة. (2)0 


(ب) تتشابه الميتوكوندريا مع محطة توليد الكهرباء. اذكر السبب. 


© (61أكمل ابارت اتاتية باستهناء القلمات الممظاة: 
(جهازجولجى اعدد = حجم - الشيكة الإ وبلازمية: ‏ البلاستيدات الختضراد) 
ااافا كا تة بزنافة الخلايا المكونة للكائن الحى. 
قدا فى الخلية مع مصنع التعبنة والتغليف فى منشات المدينة. 
8ه تساف فى جمع ونقل البروتينات داخل الخلية. 
4- توجد فى الخلية النباتية ولا توجد فى الخلية الحيوانية. 
(ب) تعرف على الشكل المقابل ثم أجب: 
3 الكل رمثل اتقلنة 
2- فااؤظيفة الجن رقم (3):؟ 
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)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يتميرجدارالخلية بالتفاذية الاختيارية. ) ( 
2- تحتوى خلايا كل من الأرنب ونبات الفول على بلاستيدات خضراء. 87 6 
3- يمكن رؤية جميع الخلايا بالعين المجردة. 200 
4- الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن الخلية الحيوانية. 0 ( 


(ب) تستطيع الخلية التحكم فى المواد التى تدخل إليها أو تخرج منها . اذكراسم الجزء المسئول عن ذلك. 


)١( 2‏ أكمل العبارات الآنية: 


1- يقوم 5 بنقل المواد داخل وخارج الخلية. 
#-يستخدم لرؤية مكونات الخلية. 

8ك اتاعقين مق الكائنات وحيدة الخلية: بيئما يعتبر الإنسانمَن الكائنات الخلايا. 
4- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود بعض العضيات مثل و 


(ب) ما أهمية الميتوكوندريا داخل الخلية؟ 


© )۱ ) اكتب المصطاح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية: 


1 - كائنات حية تتكون من خلية واحدة فقط . ) ( 
2 - أصغرأنظمة جسم الكائن الحى. 0 ( 
3 - سائل هلامى داخل الخلايا تسبح فيه مكونات الخلية. ) ( 
4 - صبغة تستخدم لرؤية الخلايا الشفافة أو عديمة اللون ) ( 
(ب) ادرس الشكل المقابلء ثم أجب: 


1- يعبر الشكل عن الخلية 


2 - اذكراسم الجزء رقم (1) 
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أهداف المفهوم 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 

« تصميم نموذج يوضح العلاقة بين الخلاياء والأنسجة,. والأعضاء. وأجهزة الجسم. 

٠‏ وصف عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم لتوضيح مساهمتها فى الوظيفة العامة للجسم. 

ه جمع الأدلة التى توضح أن جهازالإخراج هو مثال على تناغم عمل أجهزة الجسم المختلفة. 

« الاستدلال على أن الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معّا. وكل جهازيتكون 


من مجموعات من الخلايا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 


5 


الوحدة الأولى ‏ المفهوم التانى: الجسم كنظام 


4 هل تستطيع الشرح 


يستنتج التلاميذ أن أجهزة الجسم تعمل معًا كنظام فى ضوء معرفتهم السابقة. 


ج الاستجابة للخطر 
يفكر التلاميذ فى كيفية عمل أجهزة الجسم معًا؛ لينتج عن ذلك استجابات حسية. 
مثل ارتفاع معدل ضربات القلب 

و هاالدى تعرفه عن الجسم كنظام 


يصحح التلاميذ المفاهيم الخطأ عن أجهزة الجسم وكيفية عملها معًا. 


4 تركيب الالخلمة الحية 
يحلل التلاميذ سبب تعقيد بنية أجهزة الجسم بدءًا من الحلايا حتى جسم الإنسان 
بالکامل. 


5 حركة العضلات 
يحدد التلاميذ الأجهزة الفرعية التى تعمل معًا لتحريك أجزاء الجسم. 


6 عسيلا قويه 
يصنف التلاميذ العضلات حسب القدرة على التحكم فبها إلى عضلات إرادية 
وعضلات لاإرادية. 


7 الأنظمة تعمل معًا 


يحلل التلاميذ كيف يعمل جهاز الغدد الصماء والجهاز الدورى والجهاز التنفسى مغا 
لمساعدة الجسم على الاستجابة للخطر 


8 الحصول على الطافة 
يتعرف التلاميذ على دور الأنظمة الفرعية داخل الجهازالهضمى لحصول الجسم 


على الطاقة. 

و جهازالإخراج 
يحدد التلاميذ العمليات الحيوية التى يقوم بها جهاز الإخراج. والأعضاء المشاركة فى 
عملية الإخراج 

10 البحث العملى : التخلصن من الفصلات 
يصمم التلاميذ نموذجًا يوضح كيفية عمل الكلية كجهاز ترشيح للدم 

4 أنظمة تعمل معا 
ي التلاميذ بما تعلموه عن كيفية تفاعل أنظمة الجسم الفرعية لإكمال 
عناصر التقييم النکوینی 

42 سجل أدلة كعالم 
يتوصل التلاميذ إلى تفسيرات علمية تجيب عن السؤال الرئيسى حول كيفية عمل 
الجسم كنظام. 

43 الك العملى (/511) تكتولوجيا علاج مرض السكر 


يستكشف التلاميذ كيفية استخدام الأطباء للتكنولوجيا لمساعدتهم فى علاج 
مرض السكر. 
مراجعة: الجسم كنظام 


يقوم التلاميذ بتلخيص ما تعلموه عن دور أجهزة الجسم المختلفة كنظام متكامل 
عند حدوث الاستجابة للخطر. 


الاستجابة الحسية 


النسيج - 
الجهاز العضلى الهيكلى 


الاتقفباض - العضلات الهيكلية 


العضلات الإرادية - 
العضلات اللاإرادية 


جهازالغدد الصماء - الرئتان 


عملية الهضم - البتكرياس 


جهاز الإخراج - الكلية - 
الجهاز البوى - المثانة البولية -النفرون 


أستطيع مشاركة الأفكار التى 
لم أتأكد منها بعد 


أستطيع طرح أسئلة 


يمكننى التفكير ف مساهمة 
الأفراد فى المجموعة 


أستطيع تعلبيق فكرة بطريقة 
مبتكرة 


أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
النتائج 


أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
النتائج 


يمكلنى تعديل خطة يعملى 
أثناء البسث عن حلول 


» ربما تكون قد مررت بمواقف كانت مشاعر التوترهى المسيطرة عليك. 
ه انظر إلى الصورالتالية وفكرفى رد فعل جسمك تجاه هذه المواقف إذا تعرضت لموقف منها: 


© الجسم كنظام 
» يعمل جسم الكائن الحى كنظام متكامل. حيث يتكون الجسم من عدة أجهزة تعمل معًا للقيام بوظائف محددة. 
شال الاستجابة عند الشعور بالتوتر قبل خوض سباق. 
» يوضح المخطط التالى أجهزة الجسم التى تستجيب عند الشعوربالتوتر . 
الجهازالعصبى: يستقبل الإشارات العصبية من أعضاء الجسم 
مثل العين. ويقوم المخ بإرسال الاستجابات المناسبة لها. 


الجهازالتنفسى: يزداد معدل التنفس للحصول على مزيد من الأكسجين 


الجهازالدورى: تتسارع نبضات القلب . ويزداد معدل تدفق الدم المحمل 
بالأكسجين والعناصر الغذائية إلى أعضاء الجسم. 


الجهازالعضلى: تحصل العضلات على الأكسجين والغذاء. وتبدأ 
فى التحرك بسرفة 


عندما تشعر بالتوتر يحدث لجسمك بعض الأعراض الجانبية: مثل: 


- الشعور بآلام فى المعدة. الازتعاش والتعرق: -زيادة معدل ضريات القلب. 


N EID 
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ه عند اقتراب ثعبان من حيوان اليربوع ماذا تتوقع أن يفعل اليربوع؟ 
( ) يقفزبعيدا ( ) يظل مكانه. 


ه هل فكرت ماذا يحدث لجسمك عند التعرض لتصادم أو سقوط من على السلم؟ 


© استجابة أجهزة الجسم للخطر 
» تعمل أجهزة الجسم معًا كنظام واحد لأداء وظائف محددة. ومنها الاستجابة للخطر. 


- تعد العينان والمخ جزْءًا من الجهاز العصبى. فعندها... 


@ ترى العیں شينئا خطيزا [© يرسل المخ إشارة إلى الجهاز < © يستجيب الجسم 
ترسل إشارة إلى المخ العضلى لإظلاق ظاقة تستهلك بالتحرة .رقا والحروية 
عند انقباض العضلات وإما بمواجهة الخطر 
4 4 4 
e‏ : € 


ahh 
: المخطط التالى يوضح كيفية عمل أجهزة الجسم هعًا لتنتج استجابة حسية عند السقوط من على دراجة‎ » 


[[6 الجهاز العصبى 

© ترسل العين إشارة الخطر إلى المخ 

© يقوم المخ بمعالجة هذه الإشارة وإرسال التعليمات إلى باقى 
أجهزة الجسم للاستجابة للخطر. 

2 : 

الجهاز الدورى 

٠‏ يزداد معدل ضربات القلب الذى يمثل استجابة حسية 
لمواجهة الخطر. 


[@€ الجهاز العضلى 
| © تستجيب العضلات وتستهلك طاقة فى عملية الانقباض 
فتتحرك بسرعة لتجنب الإصابة 


٠‏ يتعاون الجهازالدورى (القلب) والجهاز التنفسى (الرئتان) معًا لتوفيرا لأكسجين اللازم للعضلات ؛ مما يسمح للجسم 
بالتحرك بسرعة عند التعرض للخطر. 


© 


ه ضع علامة ( ”) أو علامة (06) أمام العبارتين الآتيتين: 


1 - عند ممارسة التمارين الرياضية يقوم الجهاز العضلى بمفرده بتحريك الجسم. )0 

2 - يوفرالجهازالعصبى العناصرالغذائية للخلايا العصبية. 0 
© أجهزة ١‏ 5 

أجهزة الجسم 1 se‏ 
© يحتوى جسم الإنسان على العديد من الأجهزة التى تعمل معًا فى نظام متكامل. 7 5 


٠‏ يعتمد كل جهاز على الآخرلأداء وظيفته. فمثلًا: 
1- الجهاز الهضمى: يقوم بهضم الطعام وتوفيرالعناصرالغذائية. 
2- الجهاز التنفسى: يقوم بعملية التنفس وتوفير الأكسجين. 
3- الجهازالدورى: يقوم بنقل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية. 
4- الجهازالعصبى: يتحكم فى أجهزة وأعضاء الجسم المختلفة مثل حركة عضلات 
المعدة والقلب. 


5 بوث ال تفاعل أجهزة الجسم مغا عند حركة الذراع. 
© تتطلب حركة الذراع لرفع كوب من الماء العديد من عمليات التفاعل بين أجهزة الجسم المختلفة . كما فى المخطط التالى: 
© ترى العينان أولًّا مكان الكوب على الطاولة. 


3 


١‏ «يقوم المع بتتسيق الراك اللازمة وإرسال التعليمات إلى العضلا, 


- 


٠‏ يقوم القلب بضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات اللازمة للحركة. 
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© تنقبض العلا الموجودة فى الذراع لتتحرك نحو كوب الماء. 


o 


٠‏ تعتبر وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
() الخلية ( ) العضو 
« تعلمنا فى المفهوم السابق أن معظم أجسام الكائنات الحية عديدة الخلايا تتكون من خمسة مستويات بداية من الخلايا 
وصولًا إلى الجسم. 
© من خلايا إلى أنسجة 
ه تتكون الكائنات الحية عديدة الخلايا من خلايا مختلفة فى الشكل والحجم. 


٠‏ يساعد التنوع فى شكل الخلايا وحجمها على أن تكون كل خلية متخصصة فى أداء وظيفة محددة. 


ما ان الخلايا العضلية 
- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف طويلة لتسمح بالحركة. 
- الختلذيا العضلية'قادرة على تخزيق وإظلاق الطاقة بسرغة: 
- الاتعمل الخلايا العضلية بمفرذها ؛لأن حجمها صغيرجدًا؛ 
لذا يجب أن تعمل مع مئات الآلاف من الخلايا العضلية الأخرى لتكون فعالة. 
ه تعمل مجموعات الخلايا المتخصصة المتشابهة معًا لشكل النسيج. 


© النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة. 


@ من النسيج إلى العضو 


٠‏ تنتظم الأنسجة فى حزم لتشكل العضو. نسيج عضلى 
- مثال :تنتظم الأنسجة العضلية فى حرم لتشكل العضلة. کے 
8 تعدا الغضلة عضو يدق ظيغ ة 5ة | 


- فمثلًا عضلة القلب تعمل على ضح الدم. 


5 4 5 8 74 عضلات الأمعاء عضلات القلب عضلات الذراع 
© العضو مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 


© من العضو إلى الجهاز 


© تحتوى معظم أجسام الكائنات الحية على العديد من الأعضاء. 
- تعمل معظم الأعضاء كجزء من جها زأكبر مترابط. ويساهم كل عضو فى نجاح الجهاز فى أداء وظيفته. 
© الجهاز مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا على أداء وظيفة معينة للجسم. 
2 577 
ترمشيل ١‏ لجهاز العضلى الهيكلى 
ه يتكون هذا الجهازمن العظام. والعضلات . والأربطة . والأوتار. والغضاريف. 


. كل عضو من هذه الأعضاء مسئول عن دور محدد يساهم فى نجاح الجهاز (النظام ) فى أداء وظيفته‎ ٠ 


@ من الأجهزة إلى الجسم 
© لا يوجد جهاز واحد فى الجسم يمكنه العمل بمفرده للحفاظ على الحياة؛ فالعديد من المهام البسيطة التى تؤديها يوميًا تتطلب 
أجهزة عديدة للعمل معًا فى نفس الوقت. 
- فمثلًا عندما تلعب كرة القدم فإن ذلك يتطلب التعاون بين كل من: الجهاز التنفسى والجهاز الدورى والجهازالعصبى 
والجهاز العضلى الهيكلى وجهاز الإخراج. 
ه مما سبق نستنتج أن جسم الكائن الحى يتكون من خمسة مستويات يوضحها المخطط التالى: 


% / كر 7 
٠١‏ رھ وھ 7 ق F۴۹‏ تسن 46 ر س ا 
| الخلايا أ 01 نشحة اس ليه EAA‏ 4[ اة( | العائن) 
١ ١ ١ /‏ /, الحى , 
ت تت ن e,‏ 0# 


© 


عستت ادر 


) دە عد‎ E 


٠‏ يقوم الإنسان بالعديد من الحركات مثل رفع كوب ماء من فوق المنضدة. 
- ما أجهزة جسم الإنسان التى تعمل معًا لأداء هذه المهمة؟ 


( ) العصبى والدورى [_) العصبى والعضلى الهيكلى [_) العصبى والدورى والعضلى الهيكلى 


© العلاقة بين حركة الجسم والعضلات 

٠‏ تعتمد الحركة التى يقوم بها الكائن الحى على حركة العضلات؛ حيث تقوم العضلات الهيكلية بتحريك العظام فى جسم الإنسان. 
- مثل: حركة الذراعين والساقين وعظام الأصابع . 

© كيف تتحرك العضلات؟ 

© تتحرك العضلات عن طريق عمليتى الانقباض والانبساط. 


« تبذل العضلة جهدًا عند انقباضها: ويعمل انقباض العضلات على تحريك العظام فى اتجاه واحد فقط. 


© انقباض العضلات: عملية تقليص (تقليل) طول العضلات مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه واحد. 


مثال: ثنى الذراع لأعلى. 
ه عند ما تقوم بظلم قبضة اليد وشنى المرفق ثم ترفع قبضة اليد نحو الكتف الاحظ الآتى: 
1 - انقباض العضلات الموجودة فى مقدمة الذراع. 5-58 i‏ 


2 - انبساط العضلات الموجودة فى الجزء الخلفى أعلى الذراع . 


ماذا يحدث عند انقباض العضلة الأمامية وانبساط العضلة الخلفية للذراع؟ 
- يتحرك الساعد إلى أعلى وتقترب الذراع من الجسم. 

ماذا يحدث عندما تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية للذراع؟ 
- يتحرك الساعد إلى أسفل وتبتعد الذراع عن الجسم. 


5 انبساط العضلة الأمامية 
اتقباض العطئلة الأقامية + e‏ 


N 


> انقباض العضلة الخلفية 


9 اة امشات ادر ف جسمك وكيفية تدرا 


© أكمل العبارات الآنية: 
1- المخ أحد أعضاء الجهاز 
2- ينقل الجهاز العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا العصبية 
3- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة من 
© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- الخلية العضلية ليس لها القدرة على تخزين الطاقة. 
2- تعتبر الأؤتارجَزْءًا من الجهازالعضلى الهيكلى. 
3- تتم حركة عظام الأصابع والساقين بسبب انقباض وانبساط العضلات الهيكلية. 
4- يعتمد الجهاز العضلى على الجهاز الدورى فى الحصول على الأكسجين 
5- عند الشعور بالتوتريقل عدد ضربات القلب. 


© اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس: 


1- توجد الخلايا العضلية على شكل ألياف 


2- يقوم بضخ المزيد من الدم إلى العضلات. 
52 وحدة بناء جسم الكائن الحى 
© اكتب المصطلح العلمى: 


1- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معا لأداء وظيفة معينة. 
2- مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة 
3- عملية تقليص لطول العضلات مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه واحد 
(@ انظر إلى الصورة المقابلة ثم اختر: 
1-.عند اصطدام قدمك بحجر فإن المستقبلات الحسية ترسل رسالة إلى 
( العين- المخ) 
2- تعمل على تحريك الجسم بعد استهلاكها طاقة فى عملية الانقباض . 


(الأوعية الدموية - العضلات) 


الدرسان الأول والتانى 


(قصيرة - طويلة - دهنية) 
(المخ - القلب - الكبد) 


(الخلية - العضو - النسيج) 


ت الجسم على الحركة ؛ فعندما تحرك قدمك لتمشى تنقبض إحدى العضلات وتنبسط الأخرى. 
- فى ضوء ذلك: هل تستطيع التحكم فى عضلات الجهاز الهضمى أثناء الهضم؟ 
)نعم 0 
يتكون الجهاز العضلى فى جسم الإنسان من مئات العضلات التى تنقبض وتنبسط لتسمح بالحركة. 
العضلات الهيكلية ليست النوع الوحيد من العضلات فى أجسامنا. 


© أنواع العضلات 


1- عضلات لاإرادية 2- عضلات إرادية (هيكلية) 
عضلات تتحرك تلقائيًا ولايمكن التحكم فيها. عضلات يمكن التحكم فى حركتها. 


العضلات اللاإرادية 


العضلات اللاإرادية هى عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها. 


1- عضلة القلب ا 2- عضلات العين 


تشخ الناة المحمل بالأكسجي 3 EEE e ١‏ ©« 


والعناصر الغذائية إلى جميع خلايا الجسم. تلقائيًا دون تفكير. 
كيفية عملها: تنقبض وتنبسط عضلة القلب كيفية عملها : تنقبض عضلات العين 
لاإراديًا عند غلق جفن العين. 


زاإملحو 


٠‏ تحيط فطتلات أخرى بمقلة العين لتساهد على تجريك العين فى اتجاهات مختتافة. 


١‏ ما الطريقة التى تعمل بها كل العضلات؟ 
تعمل جميع العضلات عن طريق الانقباض والانبساط. 
ما نوع العضلات المسئولة عن ضخ القلب للدم؟ 
عضلات لاإراذية. 


€EEEE O 


9© العضلات الإرادية (الهيكلية) 


يحتوى جسم الإنسان على ما يقرب من 600 عضلة من العضلات الهيكلية التى يمكن التحكم فى حركتها. 


© العضلات الهيكلية عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 


بعض أمثلة العضلات الإرادية وكيفية عملها: 
© عضلات الذراع 
تتحرك الذراع عن طريق عضلتين مختلفتين تتحركان بشكل إرادى. 
عند ثنى الذراع: 
تنقبض العضلة الأمامية وتنبسط العضلة الخلفية. 
عند فرد الذراع: 
تنبسط العضلة الأمامية وتنقبض العضلة الخلفية. 


© عضلات الرقبة 
تتحرك الرقبة لأعلى ولأسفل عن طريق عضلتين مهمتين بشكل إرادى. 


عند رفع الرأس لأعلى: 

تنقبض العضلة الخلفية. وتنبسط العضلة الأمامية. 
عند خفض الرأس لأسفل: 

تنبسط العضلة الخلفية وتنقبض العضلة الأمامية. 


0 


۸ 


! كيف تعمل العضلتان مغا عندما يقوم زوج من العضلات الهيكلية بعمل ما؟ 


تنقبض إحدى العضلتين» وتنبسط العضلة الأخرى. 


ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- عضلة القلب من العضلات الإرادية. 
2- يستطيع الإنسان التحكم فى عضلات المعدة. 
3- يتطلب رفع الرقبة لأعلى عضلة واحدة فقط. 
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ETETD‏ سم 


ف 


عندما ترى عيناك خطرًا ما فإنها ترسل إشارة إلى 
الع ()المخ ( ) الأرجل 
عند إحساسك بهذا الخطروشعورك بالتوترفإن ضربات القلب 


0 داد ا قل اه اتائ 


© ماذا يحدث عند التعرض لتهديد أو خطر ما؟ 
عند التعرض لتهديد أو خطرما يقوم الجسم بردود فعل جسمية تجاه هذا الخطرعن طريق : 
-الاستجابة بالمواجهة (مواجهة الخطر)ء أوالهروب من الخطر . 
استجابة المواجهة أو الهروب: هى أعراض تظهرعلى الجسم عند تعرضه 
التهديد أوخطرأوتوترما. 


عندما ترى عيناك الخطرترسل إشارة إلى المخ فيرسل المخ إشارة إلى جسمك للاستعداد للاستجابة للخطر. 
© دور أجهزة الجسم المختلفة عند الاستجابة للخطر 
تعمل عدة أجهزة فى جسم الإنسان معًا لمساعدة الجسم فى الاستجابة للخطر منها: 


1- جهاز الغدد الصماع 5 
عبارة عن مجموعة من الغدد تفرزالهرمونات التى لها دو ركبيرفى الوظائف الحيوية للجسم. 


© الهرمونات: مواد كيميائية تفرزمن الغدد الصماءء وتساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 


التركيب: 
دیون هن دة غد د اتفرزالهرمؤنات:, 
الوظيفة: 

1 - يتحكم فى الاستجابة للخطر. 


2 - يحافظ هذا الجهازعلى درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 


كيفية عمله: بعض الغدد الصماء فى جسم الإنسان 
- أثناء استجابة المواجهة أو الهروب يفرزجهازالغدد الصماء الهرمونات التى 
تساعد أجهزة الجسم مثل الجهازالدورى والتنفسى على الاستعداد للاستجابة. 


© 


)س 


2- الجهاز الدورى) 
التركييت: 
-يتكوت من غضلة القلب والدة:والأوفية الدموية الت تشمل الشرايين - الأوردة - الشعيوات الدموية, 
الوظيفة: 
- ينقل الدم والغازات و الهرمونات والعناصرالغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. 
كيفية عمله: 


- عندما يواجه الجسم خطرًا تتسارع (يزيد معدل) ضربات القلب ويضخ 
الدم إلى العضلات والأعضاء الحيوية الأخرى ويزداد ضغط الدم 


3- الجهاز التنفسى ' 
هو نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. e‏ 
التركيب: 
- يتكون من الأنف والقصبة الهوائية والرئتين وعضلة الحجاب الخاجز. 
- تعتبرالرئتان العضو الأساسى فى الجهازالتنفسى. 8 
الوظيفة: ت 
- التنفس وإطلاق الطاقة. 
كيفية عمله: 


1 - تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل فيدخل 
الهواء المحمل بغازالأكسجين إلى الرئتين أثناء عملية 
الشهيق. 

2 - تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى فيخرج الهواء 


المحمل بغاز ثائى أكسيد الكربون من الرئتين أثناء عملية الزفير. صر ال 
0( )2( 


٠‏ يعتمد الجهازالدورى على الرئتين فى أداء وظيفته: حيث تحصل الرئتان على غازالأكسجين وتطلقان 
غازثانى أكسيد الكربون كجزء من عمليتى التنفس والدوران. 


مما سبق نستنتج أن أجهزة الجسم تعمل معًا فى تكامل أثناء استجابة المواجهة أو الهروب ؛ ليصبح الجسم جاهرًا للتصرف 

عند التعرض لضغوط كالآتى: 

1- يعمل الجهاز الدورى وجهاز الغدد الصماء فى تكامل أثناء استجابة المواجهة أو الهروب ؛ حيث ينقل الدم الهرمونات التى 
تفرزها الغدد الصماء عبر الأوعية الدموية إلى جميع أجزاء الجسم. 

2- يعمل الجهازالتنفسى والجهازالدورى فى تكامل أثناء استجابة المواجهة أوالهروب ؛ حيث تزداد سرعة التنفس وتتسارع 
ضربات القلب ليزداد تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى العضلات والمخ. 


@ 


© تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- من العضلات الإرادية التى يمكن التحكم فى حركتها 


(١)اعشلةالقلب‏ (ب) عضلة العين (ج) عضلات الذراع (3) غضللات المعدة 
2- يعتبر هو المسئول عن إفراز الهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة للخطر. 
)١(‏ الجهازالهضمى (ب) الجهازالدورى (ج) الجهازالتنفسى (د)جهازالغددالصماء 
3- من العضلات التى لا يمكن التحكم فى حركتها 
(۱)الذراع (ب) القلب (ج) القدم ( د )الرقبة 
4- أحد مكونات الجهازالدورى وتنقسم إلى شرايين وأوردة وشعيرات دموية ١‏ لإسكندرية 2024 
١(‏ )الأوعية الدموية (ب) القلب (ج) الدم ( د ) الهرمونات 
5- ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم. 
(١)الغازات‏ (ب) الهرمونات (ج) العناصرالغذائية (د)جميعماسبق 


© ضع علامة (⁄) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 


1- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. () ) لسوفية 2024 
2- يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطرما. ا لمنوفية 024 
3- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 3 ( ڊ 24 
4- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم. ) ( بيزة 2024 
© قثب المصطلح العتّى الد تذل عليه العبازات الانية: 
1- عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها. 0 
2- العضو الأساسى فى الجهازالتنفسى. 0 ( 
3- نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الإنسان على التنفس. 0 ( 


© اذرس الشكل المقابل؛ ثم أجب: 
1 - ما اسم الجهاز الذى يمثله الشكل؟ 


2 - ما الدورالذى يقوم به هذا الجهاز عند الشعور بالتوتر أو مواجهة خطرما؟ 


AE © 


دتعتبر عضلات الو مى العضلات اود 


اخترالاجابة الصحيحة: 
1- الجهاز هو المسئول عن هضم الطعام . 
() التنفسى [) الهضمى 
2 - يتم هضم الطعام بالكامل فى 1 
[ ) المعدة ( ) الأمعاء الدقيقة 
® الحصول على الطاقة 
تحتاج أجهزة الجسم إلى الطاقة لكى تقوم بأداء وظائف الجسم بشكل صحيح. 
تتمثل هذه الطاقة فى الطعام الذى نأكله ؛ حيث يحتوى على العناصرالغذائية المختلفة والتى تشمل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. 
يحول الجهاز الهضمى هذه العناصر الغذائية المعقدة إلى مواد بسيطة عن طريق عملية الهضم ليستفيد منها الجسم. 
تستخدم بعض هذه المواد الغذائية فى عملية التنفس الخلوى التى تحدث داخل الخلايا لتوليد الطاقة. 
@ الجهاز الهضمى 
الجهاز الهضمى: هوالجهازالمسئول عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى مواد أبسط يستفيد منها الجسم عن طريق 
عملية الهضم. 
© الهضم عملية تحويل الطعام من صورة معقدة إلى صورة بسيطة ليستفيد منها الجسم. 


الشكل التالى يوضح تركيب الجهاز الهضمى فى الإنسان: 


البلعوم م 
الغدد اللعابية 
المرىء سسس 
الكبد 
الحويصلة الصفراوية 
المعدة 
البنكرياس 
الأمعاء الدقيقة 
الأمعاء الغليظة 
السنتقيم فتحة الشرج 


E ERED 
الفم‎ © 


تبدأ عملية الهضم بمجرد دخول الطعام إلى الفم حيث يتم: 


4 
مضغ الطعام عن طريق الأسنان التى تتحرك بواسطة عضلات الفك. A‏ 
تفتيت الطعام وبدء هضمه بواسطة الأنزيمات (مواد كيميائية ) التى تفرزها الغدد اللعابية. ا 1 


عملية تليين الطعام وتفكيكه كيميائيًا: حيت يمتزج اللعاب الذى يحتوى على أنزيمات مع الطعام . 


© المریء 


عبارة عن أنبوب يمرفيه الطعام حيث تدفع العضلات الطعام 


"المرىء 
باتجاه المعدة. العام 
© المعدة 71 
عملية تفكك (هضم) الطعام فى المعدة تتم بصورة أكبربسبب: 
الحركة القمويقية الستمرة اللمغدة. 22 
السوائل الهاضمة (الحمض والأنزيمات) التى تفرزها المعدة. 
المعدة 


© الأمعاء الدقيقة ) ا 


يتم هضم الطعام (تفكيك الطعام كيميائيًا) كاملا فى الأمعاء الدقيقة بواسطة الأنزيمات ام 
التى تفرزعن طريق: الأمعاء الدقيقة 


اگاس 2-الحويصلة:الصفراؤية؛ 
يبدأ امتصاص العثاصرالغذائية فى الأمعاء الدقيقةافتنتقل.هذه العناصر من الجهاز الهضمئى 
وصولًا إلى الدم عن طريق الشعيرات الدموية الموجودة فى جدار الأمعاء الدقيقة. 


© الأمعاء الغليظة ) 
تعرف الأمعاء الغليظة باسم القولون. اق شه 
ينتقل الطعام الذى لم يتم هضمه أو امتصاصه إلى الأمعاء الغليظة ويكون 
فى صورة مزيج شبه سائل. 
يمتص معظم الماء من هذا المزيج ويتحول إلى فضلات صلبة تُسمى البراز 
المستقيم: هوالجزء الأخيرمن الأمعاء الغليظة ويخزن فيه البراز 
قبل أن يتم إخراجه من الجسم. 
فتحة الشرج: هى فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يتم من خلالها التخلص من 
فضلات الطعام. 


® نقل العناصر الغذائية 
- تنتقل العناصر الغذائية من الجهازالهضمى (الأمعاء الدقيقة ) إلى الأعضاء المختلفة عن طريق الدم فى الجهازالدورى. 
- بعض العناصر الغذائية يتم استخدامها مباشرة والباقى يتم تخزينه. 
مثال: يمكن أن يُخزن الجسم سكر الجلوكوز بواسطة الكبد والعضلات فى صورة مادة مخصصة لتخزين الطاقة 
تسمى الجليكوجين (النشا الحيوانى). 


يتم تخزيزه لف 0و ْ 
بواسطة فى صورة 


سكر الجلوكوز . 2 0 2 مادة مخصصة لتخزين 


> العضلات 


- يتم استخدام الطاقة المخزنة فى صورة جليكوجين عند التعرض لموقف يحتاج إليهاء 
مثل: استجابة المواجهة أو الهروب. فيتمكن الكبد والعضلات من إطلاق سكر الجلوكوز عند الحاجة إليه. 


٠‏ بعض العناصرالغذائية تُختزن فى صورة دهون فى خلايا الجسم. 


يمكن تلخيص عملية الهضم؛ حيث يمر الطعام عبر أعضاء الجهاز الهضمى المختلفة كالتالى: 
بداية عملية هضم الطعام فى الفم. 0 
تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. , 
تم مظلم الطعام جنها فى المعدة: به 
يتم هضم الطعام كليًا وامتصاصه فى الأمعاء الدقيقة. 


تعيد الأمعاء الغليظة امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين الفضلات التى 
يطلق عليها البراز. 


أكمل العبارات الآنية: 


1- تساعد عملية الهضم على تحويل الطعام من صورة إلى مواد لكى يستفيد منها الجسم. 
2- تقوم الغدد اللعابية بإفراز داخل الفم لتساعد على تفكيك الطعام. 
3- يتم امتصاص العناصر الغذائية بواسطة ثم تنقل بعد ذلك إلى أجزاء الجسم عن طريق 


التخلص من فضلات الطعام (البراز) عن طريق فتحة عضلية يطلق عليها فتحة 


E EEIEEY 


جسم الإنسان يشبه آلة تقوم بإجراء عملية معالجة للطعام بطريقة رائعة وتحويله إلى عناصرغذائية للحصول على الطاقة 
اللازمة للنمو. وينتج عن هذه العملية فضلات مثل الأملاح وبعض الغازات الضارة. 
فى ضوء ذلك: كيف يتخلص الجسم من هذه الفضلات ؟ 


يتم التخلص من هذه الفضلات عن طريق عملية الإخراج. 
© عملية الإخراج 
تعتبرعملية الإخراج والتخلص من الفضلات من أهم العمليات الحيوية التى يقوم بها الجسم. 
© عملية الإخراج عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 
تعتبر عملية إخراج الفضلات من أهم العمليات الحيوية الثى يقوم بها الجسم. 
لأنه إذا لم يتخلص الجسم من الفضلات فسيصاب بالمرض. 
يقوم الجهاز الإخراجى بجمع الفضلات التى أنتجتها الخلايا وطردها إلى خارج الجسم. 
© جهاز الإخراج مجموعة من الأعضاء والأجهزة تجمع الفضلات التى أنتجتها الخلايا وتطردها خارج الجسم. 
الأعضاء والأجهزة المسئولة عن عملية الإخراج هى: 


الجلد 
0 


٠‏ يتخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق من خلال مسام الجلد. 


© الجهاز التنفسى 
٠‏ يتخلص الجسم من غاز ثانى أكسيد الكربون من خلال هواء الزفير. 


© الجهاز البولى 
قنقى الله هق الفضلات الذانيةاقن صورة يول 


لا يشارك الجهاز الهضمى فى عملية الإخراة؛ لذا لا يعتبر البراز من المواد الإخراجية. @B‏ 
لأن مصطلح الإخراج يستخدم فقط لوصف عملية طرد الفضلات الناتجة من خلايا الجسم عبرأغشيتها. 


E) 


© الجهاز البولى فى الإنسان © الجهاز البولى 


الجهازالمسئول عن تكوين 
البول وطرده خارج الجسم. 


يعمل الجهازالبولى على تخليص الدم من الفضلات الذائبة. 
يتكون الجهازالبولى من الكليتين - الحالبين - المثانة البولية - القناة البولية . 


الكلية 
» مسئولة عن تنظيف وتنقية الدم 
باستمرار. بما يصل إلى 300 مرة فى اليوم. 
الحالب 
» أنبوب رفيع ينقل البول من الكلية إلى 
المثانة البولية: 
ا المثانة البولية 
© اتوب يتم تفريخ البول:من خلال , «يفزة يه ا البول لحي صرده 
خا الجسم. 
كيفية عمل الجهاز البولن ات 


@ ينقل شريان كبيرالدم المحمل بالفضلات مثل اليوريا إلى كل كلية ؛ ويتفرع هذا ١‏ 
الشريان إلى شعيرات دموية لتمرير الدم إلى النفرونات. 


- 


© تعمل النفرونات على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة مثل اليوريا التى تخرج فى 
ا صورة بول. 


© يقوم الحالب بنقل البول من كل كلية إلى المثانة البولية. 


© يتجمع البول فى المثانة البولية يتم تفريغه خارج الجسم عن طريق أنبوب 
يسمى القناة البولية. 


© النفرونات وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 


لا تمر خلايا الدم والبروتينات عبر النفرونات (المرشحات). ®© 

- لأنها كبيرة الحجم فتظل فى الجسم. 

البول عبارة عن سائل ينتج من تنقية الدم داخل الكليتين. ويتكون من الماء واليوريا وفضلات أخرى. 
© التبول عملية طرد البول خارج الجسم. 

٠‏ تتكون اليوريا من استهلاك (تفكك) البروتينات. 

٠‏ يساعد جهازالإخراج فى الحفاظ على صحة الجسم بالتخلص من الفضلات. 


© 


ندري : الدرس الرابع 


© أكمل العبارات الأنية: 


1- تتكون من استهلاك البروتينات داخل الجسم. 
2- يقوم الجهاز بالتخلص من ثانى أكسيد الكربون أثناء عملية الزفير. 
3- تقوم المعدة بإفراز و التى تساعد فى عملية تفكيك الطعام. 


4- يتخلص الجسم من الفضلات فى صورة عرق عن طريق 


© ضع علامة (”) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 


1- يشارك الجهاز الهضمى والجهاز التنفسى فى عملية الإخراج. 200 

2- يتجمع الطعام غير المهضوم فى صورة فضلات داخل الأمعاء الدقيقة. 0 ( 

3- يخزن الكبد سكر الجلوكوز الزائد على حاجة الجسم. 8 65 

4- تبدأ عملية امتصاص العناصرالغذائية فى المعدة. 0 ( 

5- الكلية هى العضو الرئيسى فى الجهازالبولى. 3م 64 
((© تخيرمن العمود (ب) مايناسب العمود (1): 

(Î)‏ (ب) 

آم اتلد ( ) فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يتم من خلالها طرد فضلات الطعام. 
2- الشرج ( )وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم وازالة المواد الضارة. 
3- النفرونات ( )عضو يُخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 
((© اذكرأهمية (وظيفة) كل من: 

1- الجهازالهضمى: 

2- المثانة البولية: 


3- الأمعاء الغليظة: 
(© ارس الشكن البقابل قم اح 


1- ما اسم الجهازالموضح بالشكل؟ 00 


2- اكتب البيانات على الرسم. 2( 
3- اذكروظيفة العضو المشارإليه بالرقم (1). ` 
@ د 


- يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج. 


لقد تعلمت أن الكلى هى العضو المسئول عن تنقية الدم من الفضلات. 


فى رأيك: ماذا يحدث عند تلف إحدى الكليتين فى جسم الإنسان؟ 


يصمم المهندسون أجهزة للمرضى الذين يعانون من قصورفى أداء الكلى تقوم هذه الأجهزة بتنقية الدم للتخلص من الفضلات. 


- سوف نقوم بإجراء تجربة توضح وظيفة الكليتين. 


يوه تجربة تصميم نموذج يوضج وظيفة الكليت لخديتين )) 


الأدوات: عدد من أوراق الترشيح على شكل قمع أومناشف ورقية - دباسة ودبابيس دباسة - وعاء كبيرشفاف 


أودورق ماء - 30 جم ملح- 15 جم فاصوليا حمراء - 15 جم أرز- ماء - قمع (اختيارى) 


تقوم كل مجموعة من التلاميذ بعمل تصميم لنموذج يوضح 
عمل الكلية الحقيقية بمساعدة المعلم. 


g‏ من المتوقع أن يكون النموذج المثالى الذى صممه التلاميذ 
يحتوى على فاصوليا حمراء لتمثيل خلايا الدم» والأرزلتمثيل 
البروتينات. والملح لتمثيل اليوريا. يمكن استخدام مرشح | 
القهوة (أوالمنشفة الورقية) لتمثيل الغشاء الداخلى 
للنفرون؛ واحتواء هذه المواد بداخله. 


[65 يوضع المرشح فى قمع للحفاظ على بنية النموذج. 


إ[[آ© يوضع القمع فى دورق ويمررالماء من خلال المرشح إلى 
الدورق أسفله. 


[45 يمكن تثبيت المرشح فى وعاء من الماء لعرض كيفية مرور 
الجزيئات الصغيرة عبرالغشاء من الدم (داخل مرشح 
القهوة ) ثم إلى البول (الماء فى الوعاء أو الدورق). 


* يسمح المرشح بمرورالماء والأجزاء الصغيرة مثل الملح؛ ولايسمح بمرورالأجزاء الكبيرة مثل 


الفاصوليا والأرز. 
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مرشح قهوة 


٠‏ تعمل الكلية كجهازترشيح للدم؛ حيث تعمل على إزالة الفضلات منه مثل الأملاح والجلوكوز فى صورة بولء 
أما الفضلات ذات الحجم الكبيرمثل البروتينات وكرات الدم فلا تمر عبر الغشاء الداخلى لنفرونات الكلية. 


EEN EEED 


١ 1529‏ انضمة تعمد مف ) 


لقد تعلمت أن أجهزة الجسم يجب أن تعمل معًا للحفاظ على صحتك. وأن كل جهازفى الجسم يعتمد على أداء باقى 
أجهزة الجسم الأخرى. 

إذا حدث قصور فى أداء أحد أجهزة الجسم فإن ذلك سيؤثر سلبًا على أداء الأجهزة الأخرى. 
© الحصول على الطاقة 

راجع الخطوات المختلفة التى يقوم بها جسمك ليحصل على العناصر الغذائية والطاقة من الغذاء الذى تتناوله , 


فى الجدول التالى.اكتب اسم كل جهاز بجوارالوصف الخاص به الذى يوضح وظيفة هذا الجهازفى إمدادك بالطاقة 


التى تحتاج إليها: 
(الجهاز الهضمى - الجهاز العضلى - جهاز الإخراج - الجهازالدورى - جهاز الغدد الصماء) 
العملية الجهاز المسئول عنها 
تساعد عضلات الفك فى تحريك الأسنان لتقوم بمضغ 
الطعام وتقطيعه إلى قطع صغيرة. 


يقوم بإفراز أنزيمات لتساعد فى تفكيك الغذاء. 


تمتص الأمعاء العناصرالغذائية وتنقل الغذاء غير 
المهضوم إلى المستقيم. 

جمع الفضلات التى تنتجها الخلايا وإخراجها من الجسم 
حيث يتم تنقيتها من خلال الكلى. 


© فهم عملية الإخراج 
اقرأكل جملةء ثم حدد الجملة التى تصف جهاز الإخراج: 
1 - يشمل جهاز ا لإخراج كلا من المعدة. والبنكرياس» والأمعاء. 
2 - يتخلص جهاز الإخراج من الفضلات الناتجة عن طريق حرق الغذاء. 
8 - يستخدم جهازا لإخراج الدم لنقل الأكسجين من الرئتين والغذاء من الجهاز الهضمى ومنه إلى الجسم. 
4 - يقوم جهاز الإخراج بتفتيت وتحليل الغذاء لإمداد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة. 


ليه 


ضع علامة ( ”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- تبدأ عملية الهضم فى الفم. ) ( 
2- تعمل الرئة على تنقية الدم من الفضلات فى صورة بول. @ £ 
3- يجمع جهازالإخراج الفضلات التى تنتجها الخلايا ويطردها خارج الجسم. 9 4 
4- تعمل أجهزة الجسم المختلفة بشكل منفصل عن بعضها. ) ( 


اک 


والآن بعد أن تعلمت الكثير عن أجهزة الجسم المختلفة ودورها عند حدوث الاستجابة للخطر يمكنك وصف وظيفة كل جهاز 
عند الشعوربالتوترأوالتعرض لخطرما. 


الستساؤل. 


كيف يعمل جسمى كنظام؟ 


(الفرض . 


جسم الإنسان يتكون من أجهزة مختلفة تعمل معًا فى صورة نظام متكامل . 


يعتمد كل جهازفى عمله على باقى الأجهزة الأخرى للحفاظ على صحة الجسم» والاستعداد عند حدوث الاستجابة للخطر. 


لاأآتفسير العلمى المستند إلى أدلة 


تتفاعل الأجهزة فى أجسامنا معًا للقيام بالعمليات الحيوية التى تحافظ على صحتنا وحياتنا. 

عند التعرض لموقف خطر. تستجيب العديد من أجهزة الجسم المختلفة . وتؤدى وظائفها لمساعدتنا على عمل رد فعل سريع . 
عندما ترى عيناى الخطر. يرسل المخ إشارة إلى أجهزة الجسم لبدء استجابة المواجهة أوالهرب. 

يفرزجهاز الغدد الصماء الهرمونات التى تجعل جسمى مستعدًا للقيام برد فعل. 

يخفق قلبى بسرعة وتستنشق رئتاى هواء كثيرًا ليصل الأكسجين إلى أعضائى وجهازى العضلى. 

تستعد عضلاتى للانقباض؛ مما يساعد جسمى على الحركة والقدرة على مواجهة الخطر أو الهرب. 

لا بد من إمداد الجسم بالطاقة للبقاء على قيد الحياة. فتعمل العديد من أجهزة الجسم معًا لإمداد الجسم بها. 


للحصول على الطاقة. لا بد من تناول الغذاء. حيث يقوم الجهازالهضمى بتفتيت الغذاء ليكون فى صورة مناسبة تمد 
الخلايا بالطاقة. 


يقوم الجهاز الدورى بنقل الأكسجين و العناصرالغذائية لكل أجزاء الجسم. 
تتمثل وظيفة جهاز الإخراج فى التخلص من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية التى تتم داخل أجسامنا. 
تخرج الفضلات من أجسامنا فى صورة هواء الزفير والعرق والبول. 


تقوم الكليتان بدورهام لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 


EEN EEIEID 


ته 


تعلمنا خلال المفهوم أن جهاز الغدد الصماء يُفرز هرمونات تنظم العديد من العمليات الحيوية فى الجسم 


@ مرض السكر 


4 لجان فى 


السكرفى الدم. 
يُفرزالأنسولين من البنكرياس الذى يعد أحد أجزاء 
جهازالغدد الصماء. 
عند حدوث قصورفى أداء البنكرياس وإفراز هرمون 
الأنسولين يتسبب ذلك فى الإصابة بمرض السكر. 


ه مرض السكر اضطراب فى جهازالغدد الصماء لدى بعض الأشخاص نتيجة عجز البنكرياس عن إفرازالأنسولين 
بكميات كافية. 


عندما يصاب الشخص بمرض السكر فهذا يعنى عدم قدرة الجسم على إفرازالأنسولين بكميات كافية أو استخدامه؛ 
ولذلك يظل السكرفى الدم مسببًا مشكلات كثيرة. 
ضعت 1 ڪڪ 3 6 5 
ماذا يحدث عند عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحية؟ 
- يصاب الشخص بمرض السكر. 
يجب على هؤلاء المرضى مراقبة مستوى السكرفى الدم عن طريق أجهزة قياس السكرالمنزلية. ر 
والحرص على عدم انخفاض أوارتفاع مستوى السكر بشكل كبير. 


© التقنيات المستخدمة فى علاج مرض السكر eNO‏ 


يجب أن يحقّن مرضى السك رأنفسهم بجرعات منتظمة من الأنسولين عن طريق استخدام بعض التقنيات مثل: 


1 - الحقن التقليدى 2 - مضخة الأنسولين 


مضخة الأنسولين:عبارة عن جهازيتصل بالجسم يساعد مرضى السكرعلى التحكم فى مستوى السكر فى الدم عن 
طريق حقن الأنسولين بشكل تلقائى عند حاجة الجسم إليه. 


© شرن 


۱ الابتكارات الحديثة ‏ ) 


يعمل الباحثون الآن على ابتكار بنكرياس صناعى حتى لا يحتاج 


عوط ا إلى توصيل مضخة أنسولين خارجية. بل سيكون 
البنكرياس الصناعى عضوًا داخليا يضخ الأنسولين حسب 
حاجة الجسم. 

3 


. يجب أن يحرص مرضى السكر على اتباع نظام غذائى صحى. وممارسة التمارين: ومتابعة الطبيب بصورة دورية‎ ٠ 


فى ضوء ذلك قم بالبحث 


فى المجالات الآتية: 


[آ) مجال العلوم: ا مجال الهندسة؛ 3 


أسباب الإصابة بمرض السكروالطرق X4‏ 4 التعاون المشترك بين علماء الهندسة | ججج 
المستحدثة الثى تساعد مرضى السكر والطب لتصميم أجهزة طبية 
على البقاء أصحاء. تخدم البشرية. 


مجال التكنولوجيا: “545 | @ مجال الرياضيات: 
فكرفى طرق إبداعية ومبتكرة I a‏ مل افاس فة لأ کان 
لتوظيف التكنولوجيا فى مساعدة المصابين بمرض السكرفى مصرخلال 
الأشخاص الذين يعانون من آخر10 سنوات. 


اضطزابات مثل مرض السگر: 


تطبيق الاضواد 


الان بطريقة تفاعلية من خلال 
9 


تزل التطبيق 1و ادذر 
adwaa.com‏ 


ل الوحدةانو | | 


الجسم عبارة عن نظام متكامل يتكون من أجهزة تعمل معّاء وكل جهازيتكون من مجموعة من الخلايا التى تكون الأنسجة والأعضاء. 


النسيج مجموعة من الخلايا المتشابهة. 
العضو مجموعة من الأنسجة تؤدى وظيفة محددة . 
الجهاز مجموعة من الأعضاء التى تعمل على أداء وظيفة معينة للجسم . 


العضلات الهيكلية عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 
العضلات الإرادية عضلات يمكن التحكم فى حركتهاء مثل عضلات الذراع. 


العضلات اللاإرادية عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيهاء مثل عضلة القلب. 


يتكون الجهاز العضلى الهيكلى فى جسم الإنسان من العظام. والعضلات. والأربطة ؛ والأوتار. والغضاريف. 
٠‏ 

دور العضلات فى عملية الهضم: 

٠‏ تتحرك عضلات الفكين لتساعد الأسنان على مضغ الطعام وزيادة مساحة سطحه. 

* تدفع عضلات المرىء الطعام باتجاه المعدة. 


٠‏ تساعد حركة عضلات المعدة على تفكيك الطعام. 


وظيفة جهاز الغدد الصماء 
- يقوم بإفرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. 


وظيفة الجهاز الدورى 
- ينقل الدم الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم . 


الإخراج عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 
النفرونات وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 


دور بعض أعضاء الجسم فى التخلص من الفضلات: 
الكلية الجلد الرئة 
٠‏ مسئولة عن تنقية وترشيح الدم ٠‏ مسئول عن التخلص من الماء ٠‏ مسئولة عن التخلص من غاز 


مق القضلاات »مل اليوريا والماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق ثانى أكسيد الكربون من خلال 
والأملاح الزائدة. من خلال مسام الجلد. هواء الزفير. 


© 


© عقن اة تة 


1- ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم. فهلية 8 
(١)الغازات‏ (ب) الهرمونات (ج) العناصر الغذائية (د)جميع ماسبق 

2- تعتبرالكليتان من أعضاء الجهاز 
(١)الهضمى‏ (ب) التنفسى (ج) البولى ( د ) الدورى 

3- كل العضلات الآتية لاإرادية ما عدا 
(١)غضلات‏ المرقء (ب) عضلات المعدة 
(ج) عضلات الأمعاء الغليظة ( د ) عضلات الرقبة 

4- تفرزالغدد الصماء لتساعد الجسم على أداء وظائفه. (الدقهلية 2024 
(1)الأملاح (ب) البروتينات (ج) الهرمونات (د ) السكريات 

(©) 5- يقوم بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم عند حدوث الاستجابة الحسية. 

(۱)القلب (ب) المخ (ج) الرئتان ( د ) الحجاب الحاجز 

6- العضوالمسئول عن تنقية الدم باستمرارمن الفضلات هو قهلية 2024 
(١)الكبد‏ (ب) الكلية (ج) البنكرياس ( د ) المعدة 

7- تفرز الأنزيمات لتزيد من عملية التفكك الكيميائى للطعام. 
(۱) الرئتان (ب) المعدة (ج) الأمعاء الغليظة ‏ (د)الكلية 

8- يطلق على النشا الحيوانى اسم نهلية 2024 
)١(‏ البروتين (ب) الجليكوجين (ج) الجلوكوز ( د ) الفيتامينات 


١8ب‏ اتبندأ غمليةامتصلاصىالعناصير الغثائينة'مِخرطريق]الشتعيرات الذمويةافى دان 


(١)المعدة‏ (ب) الأمعاء الغليظة 
0 الأوعية الدموية التى تسمح بتدفق الدم تشمل 


(١)الأوردة‏ (ب) الشرايين 


(ج)القلب (د) الأمعاء الدقيقة 


(ج) الشعيرات الدموية (د ) جميع ماسبق 


هبعش عدوت الاستجابةللخطن فا المسثول عن الاستعدآد لهنه الاستجابة 


)١(‏ الجهازالعصبى فقط 
(ج) جهازالغدد الصماء فقط 


2 يؤداد معدل سرقة ضربات القلب عند 


(۱)النوم 
(ج) الاستجابة للمواجهة أوالهروب 

3 أثناء الزفير عضلة الحجاب الحاجز. 
(۱) تنقبض (ب) تنبسط 


© 


(ب) الجهازالدورى فقط 
( د ) أجهزة الجسم تعمل معًا فى نظام متكامل 


(ب) مشاهدة التلفاز 


( د ) جميع ما سبق 


(ج) تدور (د ) تنخفض 


4- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام 


RESID‏ لكر 


(١)القم‏ (ب) الشرج (ج) المعدة ( د ) القناة البولية 
15- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثر تعقيدًا؟ 

(۱) نسيج. خلية. عضو جهاز (ب) خلية. نسيج. عضو. جهاز 

(ج) جهان عضو. خلية ؛ نسيج ( د ) عضو نسيج» خلية؛ جهاز 


6- يتكون الجهاز العضلى الهيكلى من 


)١(‏ العظام (ب) العضلات (ج) الأوتار ( د ) جميع ما سبق 
7- يستقبل إشارات عصبية من أعضاء الجسم عند التعرض لخطر ويقوم بإرسال استجابة لها. 

() القلب (ب) العين (ج) المخ ( د ) البنكرياس 
8- تساعد الأنزيمات التى يفرزها البنكرياس والحويصلة الصفراوية على 

)١(‏ زيادة سرعة نبضات القلب (ب) زيادة التفكك الكيميائى للطعام 

(ج) الاستعداد للاستجابة لمواجهة خطر ( د ) زيادة ترشيح وتنقية الدم من الفضلات 
9- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة ‏ فإن إحدى هذه العضلات »بينما الأخرى 

)١(‏ تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقبض - تنبسط 

(ج) تظل ثابتة - تنبسط ( د ) تظل ثابتة - تنقبض 


0- كل مما يلى من المواد الإخراجية التى تنتجها خلايا الجسم عبر أغشيتها ما عدا 


(١)البول‏ (ب) البراز (ج) العرق ( د ) ثانى أكسيد الكربون 
1-يختزن الكبد السكر ويحوله إلى 

(۱) بروتين (ب) جليكوجين (ج) دهون (د) نشويات 
2- تعمل الرئة على إخراج من الجسم. 

(١1)القضللات‏ الصلبة (ب) الفظبلةات اللسائلة 

(ج) الفضلات الغازية ( د ) البراز 


3- كل ما يلى من العضلات الإرادية فى جسم الإنسان ما عدا 
(۱) عضلات الذراع (ب) عضلات الساق (ج) عضلات الرقبة 


© أكمل ااا د ب تك م الكرمات ممابين القوسين: 


اذ( عضللات القت 


1- يتكون النسيج من مجموعة متشابهة. (خلايا - أعضاء) 
2- يقوم بتنسيق الحركات اللازمة وإرسال التعليمات إلى العضلات. (القلب - المخ) 
3- من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها . (عضلات الذراع - عضلة القلب) 
(© 4- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان (الجلد - البنكرياس) 
5- يفرزجهازالغدد الصماء التى تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة. (النفرونات - الهرمونات) 
6- عند الشعور بتهديد أو خطرماء فإن معدل ضربات القلب (يقل - يزداد) 
7- الجهازالمسئول عن تنقية وترشيح الدم من الفضلات هو الجهاز (البولى - الدورى) 


8-. تحتوق على نفرونات تنقى الدم من الفضلات. 


(الكليتان - الرئتان) 


U تدر‎ | 


9- عندما تنقبض العضلة الأمامية الموجودة أعلى الذراعء يتحرك الساعد إلى 


0- تنتقل الهرمونات إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق 
1- تتكون اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم. 


14- تتطلب حركة الذراع لرفع شىء ما التفاعل بين 


5 يحتوى اللعاب على 
6 المقائة من أعضاء اللجهاز 


تعمل على تفكيك الطعام فى الفم. 


((© ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- جسم الإنسان عبارة عن نظام متكامل؛ يتكون من أجهزة تعمل معًا. 


2- يخزن الطعام غيرالمهضوم فى الأمعاء الدقيقة لحين التخلص منه. 


3- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيّا ولا يمكن التحكم فى حركتها. 
4- يقوم المخ بتنسيق وضبط الحركات اللازمة للعضلات. 
5- لا يعتبر الجلد من أعضاء الإخراج فى الجسم. 
6- يتطلب ثنى الكوع عضلة واحدة تتحرك بشكل إرادى. 
7- ينقل الجهازالدورى الهرمونات فقط إلى جميع أنحاء الجسم. 
8- يضخ الجهازالهضمى الدم إلى العضلات لتقوم بالحركة. 
9- لايعتبرغازثانى أكسيد الكربون من المواد الإخراجية. 
0- تدفع عضلات المرىء الطعام إلى المعدة. 
1- يعتمد الجهاز العصبى على وظائف باقى أجهزة الجسم لكى يعمل. 
2- تتحرك العظام تلقائيًا دون تدخل العضلات. 
3- توجد النفرونات داخل الجلد لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 
4- يتم تخزين الجلوكوزبواسطة الكبد والعضلات فى صورة يوريا. 
5- جهاز الغدد الصماء يحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 
6- عضلات الذراع من العضلات اللاإرادية. 
7- يتخلص الجسم من العرق عن طريق الرئتين. 

© لقب المسطاج العلس ال قال م السبارات هة 
1- عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم. 


3- امجموعة.من الخلذيا المتشابقة. 


4- مجموعة من الأنسجة تعمل معًا لأداء وظيفة محددة. 


2- أثناء عملية تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأعلى. 
3- عضلة العين مثال لعضلة 


2- عضلات تتحرك تلقائيًا ولايمكن التحكم فيها مثل العضلة القلبية. 


ي ت ته ت 


(أسفل - أعلى) 
(جهازالغدد الصماء - الجهازالدورى) 
(النشويات - البروتينات) 
(الشهيق - الزفير) 


(إرادية - لا إرادية) 


(أنزيمات - هرمونات) 


(الدورى - البولى) | 
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(العظام والعضلات فقط - أجهزة الجسم المختلفة) 


لدقهلية 2024 


لشرقية 2024 


(الدفهلية 2024) 


(القاهرة 2024) 


(الدقهنية 2024 


فهلية 2024 


(الدقهلية 2024) 
(الشرقية 2024) 


(الشاهرة 2024) 


[ الوحدة سعد ادر 
5- عملية طرد الفضلات التى أنتجتها الخلايا من الجسم عبر أحد أغشيته. ‏ ( 
(© 6- جهازيتكون من العظام والعضلات والأربطة والأوتاروالغضاريف. ) 
7- فتحة عضلية فى نهاية المستقيم يطرد من خلالها فضلات الطعام. ) ( 
8- مواد كيميائية تفرزها الغدد الصماء تساعد على الاستجابة فى المواقف المختلفة. ( 
9- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم وإزلة المواد الضارة من الجسم. ( 
0- جهازيقوم بإفرازالهرمونات. ) ( 
1- الجهازالمسئول عن نقل الغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم. ) ( 
2- العضو المسئول عن استخلاص الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق . ) 1 
3- عضو يقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. ) ( 
4- جهازيخلّص الجسم من ثانى أكسيد الكربون. ) ( 
5- جهازيعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات واليوريا. 0 ( 
0 أكَمْلَ العبارات الآتية: 
1- يقوم القلب بضخ المزيد من الدم إلى العضلات للحصول على 
2- يقوم الجهاز بتحويل الغذاء من صورة معقدة إلى عناصر غذائية بسيطة تستفيد منها خلايا الجسم . 
3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 


4- المثانة من أعضاء الجهاز 


5- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير داخل الجسم. 
6ب نتكون الْكَليَةٌ من#نرشحات"تسمى تقوم بترشيح الدم وينتج البول. 
7- تلعب عضلة دورًا مهما فى عملية التنفس. 


8- مواد تفرزمن الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة للمواقف المختلفة 


9- العضلات 0 تتحرك تلقائي ولايمكن التحكم فى حركتها مثل 

0- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر 00 الموجودة بداخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 

1- يقوم القلب بضخ الدم المحمل ب و إلى جميع خلايا الجسم. 

تسيل فى الجهازالبولى على تنقية الدم من الفضلات. 

3- تشمل الأوعية الدموية الأوردة و و والتى تسمح بتدفق الدم عبرالجسم. 

4- يخزن البول فى لحين طرده خارج الجسم عن طريق القناة البولية. 

قات يعمل چا على فزن الفنطتلات روا طمن ,متها 

8 مرطن السكرسوعبازة من آظظر ب فى جها وا لكنه الصماه نتيجة غج عن إنثاج الأنسولين يكميات كافية: 


7- ينتقل الطعام غير المهضوم إلى لحين التخلص هنه. 


© 


.تدب 


صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 


=1 
-2 
E: 


-4 


قب ت 


-6 
-7 
-8 


يتكون النسيج من مجموعة خلايا مختلفة. 

يحتوى الجلد على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 

يشارك الكبد فى إخراج العرق من خلال المسام. 

يبدأ امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم فى الأمعاء الغليظة. 


مى الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة بالمستقيم. 

عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها مثل عضلات الذراع . 
يتكون الجهاز البولى من الكلية والقلب والمثانة. 

المعدة هى أطول أعضاء الجهازالهضمى وتقوم بالهضم الكامل. 


علل لما يأتى: 


عضلة القلب من العضلات اللاإرادية. 

تعتبرالرئة من أعضاء الإخراج. 

تعتبرالكلية هى العضو الرئيسى فى الجهاز البولى. 

لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 

أهمية جهاز الغدد الصماء عند الشعوربالتوتر أو التعرض لتهديد خطر. 
يحدث تفكك الطعام بشكل كبيرداخل الأمعاء الدقيقة . 


يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج. 


0 لايس هلد. .+ 


© 


1-. انقباض وانبساط عضلة القلب. 

2- انقباض العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانبساط العضلة الخلفية. 
3- التعرض لتهديد أو خطرما بالنسبة لضربات القلب. 

4- إصابة الإنسان بمرض السكر. 

5- عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح. 

استخرج الكلمة المختلفة: 

1- الكليتان - المستقيم - الحالبان - المثانة البولية. 

2- الفم - المعدة - القصبة الهوائية - الأمعاء الدقيقة. 

3- الجلد - الكلية - القلب - الرئتان. 

4- عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلة المعدة - عضلة الحجاب الحاجز. 
5- القلب - الدم - الرئة - الأوعية الدموية. 

6- عضلات الذراع - عضلة القلب - عضلات الرقبة - عضلات الساق. 

7- العضلات - المخ - الأوتار - الأربطة. 


الوحدةالأوان_ || 
RA KAS ©‏ اهن 
د العطبلدة المكلية. 
فك العضة القلبية 
قات ااك الماع (الشرقية 024 


4- الجلد. 


7- الغدداللعابية. 
8- الجهازالدورى. 
9- الجهازالهضمى. 
0 الأنزيمات. 
1- الأمعاء الغليظة. 
د الوتكريامن» 
3 المثانة البولية. (الدقهلبة 2024 
© اة 
1- اذكرمكونات الجهازالعضلى الهيكلى. :ا الشرقية:4 
2- ما الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 
© 3- اذكراثنتين من وظائف جهازالغدد الصماء فى الجسم. (الشرقبة 024 
4- ما الجهازالمسئول عن انقباض الأنسجة وتحريك الجسم؟ 
5- قارن بين العضلات الإرادية والعضلات اللاإرادية: 
وجه المقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية 
التعريف 
مثال 


6- اكتب الحرف المقابل للجهازالمسئول عن العمليات التالية أمامها: 


(۱) جهازالإخراج. ارب هاا اتسائ (ج) الجهازالعضلى الهيكلى. 
1- يعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2- يعمل على تنقية الدم وإخراج الفضلات من الجسم. 
3 - يعمل على انقباض الأنسجة وتحريك الجسم. 
7- منأنا ؟ 
1- خلايا على شكل ألياف طويلة تسمح بالحركة. لشاهرة 24 


2 - جهازيتكون من عظام وعضلات وأربطة وأوتاروغضاريف. هرة 4 


3 - أنابيب صغيرة تقوم بترشيح الدم للتخلص من اليوريا. 5 


١( ©‏ ) اختر الإجابة الصحيحة: 


1- عندما ترى عيناك خطرًا ما فإنها ترسل إشارة إلى عبر الأعصاب. 

(١)المخ‏ (ب) القلب (ج) الرئتين (د) الكلية 
2- عضلة لها دورهام فى عملية الشهيق والزفير 

(١)البطن‏ (ب) القلب (ج) الحجاب الحاجز (د)المعدة 
3- حركة عظام الأصابع والذراعين تتم بسبب العضلات الهيكلية. 

(۱) انقباض (ب) انبساط (ج) انقباض وانبساط (د) ثبات 
4- تتمثل الوظيفة الأساسية للجهازالهضمى فى 

)١(‏ ضخ الدم إلى أجزاء الجسم (ب) إفرازالهرمونات 


(ج) تفتيت الطعام إلى جزيئات فى صورة عناصر غذائية يمتصها الجسم 
كسى من اللات 
با اشن أن جوا يعمل على قرا الفرموناكا بالجسب, 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- يقوم الجهاز بضخ الدم إلى العضلات للحصول على الطاقة . (التتفسى - الدورق) 
2- تحتوى العين على عضلات (إرادية - لاإرادية) 
3- يخزن الكبد والعضلات سكر للحصول على الطاقة عند الحاجة إليها. (الجلوكوز - الفركتوز) 
4- تعتبرالمعدة عضوًا من أعضاء الجهاز (التنفسى - الهضمى) 


(ب) ماذا يحدث عند: عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح؟ 


ONSEN KESTER ©( 


(i)‏ (ب) 
1- يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم ( )المستقیم 
2- تخزين بقايا الطعام غير المهضوم لحين التخلص منه , ( )الكيف 
3- عضلات الذراع. ) ) المثانة البولية 
4- العضلة القلبية : ( )من العضلات الإرادية 


( )من العضلات اللاإرادية 
(ب) استخرج الكلمة المختلفة: 


عضلة القلب - عضلات الذراع - عضلة المعدة - عضلة الحجاب الحاجز. 


تابع مستواك 
© ريا ممه 


)١( ©‏ اختر الإجابة الصحيحة: 


1- يصب كل من البنكرياس والحويصلة الصفراوية الأنزيمات فى 


)١(‏ الأمعاء الدقيقة (ب) الأمعاء الغليظة 
(ج) الكبد (د) المعدة 
2- ينقل الجهازالدورى لجميع أجزاء الجسم. 
(1) العناصرالغذائية (ب)الغازات (ج) الهرمونات (د) جميع ما سبق 
3- يتكون كل جهازفى الجسم من مجموعة مختلفة من تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. 
(١)الخلايا‏ (ب) الأنسجة (ج) الأعضاء ( د )الأنزيمات 


4- كل مما يلى من العضلات التى يمكن التحكم فى حركتها ما عدا 
(۱) عضلات الرقبة ‏ (ب)عضلاتالذراع ‏ (ج)عضلاتالعين (د) عضلات الساق 


(ب) ما اسم العضو الموضح بالشكل؟ وما وظيفته؟ 


(© (1) ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- العضلات التى تنقل الطعام من المرىء إلى المعدة يمكن التحكم فيها. و 2 
2- تنتقل الهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق جهازالغدد الصماء. ٦‏ 
3- يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم.  %‏ 
4- يُصاب الإنسان بمرض السكر بسبب قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته. 59 6 
(ب) ماذا يحدث عند: انبساط العضلة الأمامية الموجودة فى مقدمة أعلى الذراع وانقباض العضلة الخلفية؟ 


)١( 0‏ أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات بين القوسين: 


(الأعضاء - النشويات - البروتينات - عرق - الخلايا - يقل - يزداد) 
1- تتكون بعض الفضلات مثل اليوريا من هضم وتكسير داخل خلايا الجسم. 
2- يتخلص الجلد من الماء والأملاح الزائدة عن حاجة الجسم فى صورة 5 
3- عند الشعوربتوترأو مواجهة خطرماء فإن معدل سرعة ضربات القلب 


4- يتكون النسيج من مجموعة المتشابهة معّاء 


(ب) علل: لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 


نموذج الأضواء © 


١( 0‏ ) أكمل العبارات الآتية: 


1- تتفرع الشعيرات الدموية وتمرعبر الموجودة بداخل الكلية لتنقية وترشيح الدم من الفضلات. 
8 تشاع فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
3- ينظم هرمون مستوى السكرفى الدم. 


4- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 
(ب) ما الدورالذى تقوم به المثانة البولية فى عملية الإخراج؟ 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- العضلات اللاإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 
2- تحاط الخلية الحيوانية بجدارخلوى لحمايتها. 
3- يقل معدل ضربات القلب عند الشعوربالتوترأوخطرما. 
4- تتميزالكائنات ذات الأنظمة الأكثرتعقيدًا باحتوائها على خلية واحدة. 


(ب) علل: تستطيع الخلية النباتية صنع غذائها بنفسهاء بينما لا تستطيع الخلية الحيوانية ذلك. 


)١( ©‏ اختر الإجابة الصحيحة: 


1- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 


(١)الرئة‏ (ب) النفرونات (ج)الأنزيمات ( د ) القصبة الهوائية 
2- تتم عملية التنفس الخلوى فى 

(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا (ج) السيتوبلازم ( د ) أجسام جولجى 
3- ينقل الجهازالدورى إلى جميع أجزاء الجسم. 

(۱) الغازات (ب) العناصرالغذائية ‏ (ج))الهرمونات ( د ) جميع ما سبق 
4- أى من التراكيب الآتية يوجد فى جميع أنواع الخلايا؟ 

)١(‏ فجوة عصارية كبيرة (ب) البلاستيدات الخضراء 

(ج) غشاء الخلية ( د ) جدارالخلية 


(ب) لاحظ الشكل الذى أمامك» ثم أجب: 
1- الرسم يمثل 


قت لبعز )پیر الى 


© 


اسل ص لسر سل 


0 هر تإجاية الصحيحة: 


1- مجموعة الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى 


(١)العضو‏ (ب) النسيج (ج) الجهاز ( د ) الخلية 
2-- تعمل على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 

(١)الميتوكوندريا‏ (ب) النواة (ج) السيتوبلازم (د ) العضلات 
3 تین وحدة بناء جسم الكائن الحى. 

(١)النسيج‏ (ب) الخلية (ج) العضو (د) الجهاز 
4- يختزن الكبد والعضلات فى صورة جليكوجين. 

(١)الأملاج‏ (ب) الماء (ج) سكرالجلوكوز (د)الأنسولين 


(ب) علل: تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(الأنف - الرئة - البنكرياس - الجدار الخلوى - جهازجولجى - النواة) 


1- تعمل فى الجهاز التنفسى على التخلص من غازثانى أكسيد الكربون. 
2- تركيب يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الخلية البشرية هو 
8 ايش أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 


4- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 
(ب) ما أهمية الجدارالخلوى فى الخلية النباتية؟ 
)١( ©‏ اكتب المفهوم العلمى: 
1- مواد تفرزمن الغدد الصماء تساعد على الاستجابة للمواقف المختلفة. 
2- تركيب يوجد فى الخلية يشبه الكيس يستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 
3- عملية تحول الغذاء من الصورة المعقدة إلى الصورة البسيطة. 
4- سائل هلامى يملأ فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات. 
(ب) انظر إلى الصورة الموضحة,. ثم أجب: 
1- اسم الجهاز الموضح أمامك هو 


2- اسم العضوالمشار إليه هو 


بنع نے ت نه 


کے چ ا کک 


ه تطويرنموذج يوضح أن المغناطيسية والكهربية والقوة ظواهر مرتبطة ببعضها. 
٠‏ التعرف على المكونات الأساسية للدائرة الكهربية. 

٠‏ مناقشة العوامل المختلفة التى تؤثرفى مقدارالقوى الكهربية والمغناطيسية. 
ه تصنيف المواد من حيث توصيلها للكهرباء إلى مواد موصلة ومواد عازلة . 

ه المقارنة بالأدلة لنتائج توصيل الدوائر الكهربية على التوازى وعلى التوالى. 


الوحدة الأولى ‏ المفهوم التالث: الطاقة كنظام 


3 


أستطيع مشاركة 
الأفكارالتى لم أتأكد 


4 اهل اليم اشر 


الدائرة الكهربية - 
ك 1 يستنتج التلاميذ أن الدائرة الكهربية نظام مغلق ينقل الطاقة الكهربية التیارالکهرى ا 
¢ 2 مشكلة المصباح الكهربى التوصيل غلى التوالى - 


8 5-8 
يفكر التلاميذ فى العلاقة بين المصابيح والدوائر الكهربية. التوصيل على النوازى 
3 المغناطيسية والجاذبية المغناطيسية - الجاذبية - 
يحدد التلاميذ أوجه التشابه بين الجاذبية والقوى المغئاطيسية اباو 
4 البحث العملى: هل تنجذب؟ مواد مغناطيسية - أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
3 غناطيسية النتائج. 
يميزالتلاميذ بين المواد التى تنجذب للمغناطيس والمواد التى لا تنجذب إليه ا لاج 
توليف الكهرباء 
r‏ المولد الكهرق - 


يستنتج التلاميذ العلاقة بين المغناطيسية والكهرباء 
3 6 ها الذى تعرفه عن الطاقة كنظام؟ 


3 يربط التلاميذ بين الكهرباء والمعناطيسية . 


7 مكونات الدائرة الكهربية 


الإلكترونات - 
يتعرف التلاميذ على مكونات الدائرة الكهربية كنظام متكامل. 
البحث العملى: المواد الموصلة والمواد العازلة 
8 ال لمواد المو 03 المواد الموصلة - أستطيع إيجاد حلول وتقبيم 
يبحث الثلاميذ عن قابلية المواد للتوصيل الكهربى ويغرقون بين المواد الموصلة والمواد المواد العازلة النتاج. 
العازلة . 
1 5 استطيع أن أتوقع النتائ 
9 اصنع دائرة المقاؤقة اة و ا ف 
يصمم التلاهيذ دائرة كهربية لاستكشاف خصائص التوصيل فى مجموعة مواد متنوعة. 0 سه 
0 الدوائر الكهربية: التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 
5 يصف التلاميذ الاختلاف بين الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى والموصلة على 5 - 
التوازى. 
1 المغناطيسية والكهربية 
الحث الكهرومغناطيسى 3 
يجمع التلاميذ أدلة نوضح كيف يمكن للمغناطيس توليد نيار كهربى. 
2 سجل ادلة كعالم 1 
أستطيع تطبيق فكرة بطريقة 
يقدم التلاميذ تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث. وهى مشكلة المصباح الكهريى - دی 
4 وسؤال: هل تستطيع الشرح؟ 
3 التطبيق العملى (51151/1) كيفية ضنع منظم ضربات القلب 
ONES 6 5‏ أستطيع أن أتوقع النتائج 
زات يتعلم التلاميذ كيف يستخدم الأطباء نظامًا كهرييًا لتحسين أداء الجهازالدورى فى منظم ضربات القلب المكثة التجرية ما 
جسم الإنسان. 
2 مراجعة :اللاقة كتظام 


يلخص التلاميذ ما تعلموه عن الطاقة كنظام. 


الدرس الأول 


ل ) المادة [) الطاقة 
ه يتم التحكم فى إضاءة المصابيح الكهربية عن طريق EE‏ 
[)الأسلاك ( ) المفتاح 
تعتبرالكهرباء حدق صورالطاقة التى تنتج فى محطات توليد الكهرباء. 
«تنتقل الطاقة الكهربية إلى المنازل عن طريق الألاك لتشغيل الأجهزة الكهربية. 
© الدائرة الكهربية 1 


ل 

: اي 
٠‏ تعتبرالأسلاك جزءًا من الدوائر الكهربية سواء كانت: 4" Nea‏ 
-موجودة داخل جدزان المتزل. 2 - محمولة على الأعمدة الكهربية بين المدن. AT‏ 


ه الدائرة الكهربية مسارمغلق تتدفق الكهرباء خلاله. 
« تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق ينقل الطاقة الكهربية. 
٠‏ توجد الدواثرالكهربية داخل المنزل»وتستخدم فى تشغيل الأجهزة 

التى تعمل بالكهرباءء مثل المصباح الكهربى أو المروحة الكهربية . 
ه يمكن التحكم فى مرورالكهرباء داخل الدائرة الكهربية عن طريق المفتاح الكهربى 
الذى يعمل على فتح وإغلاق الدائرة الكهربية بسهولةء مثل الضغط على المفتاح 
لإضاءة المصباح الكهربى. 


كيف تعد الدائرة الكهربية نظامًا؟ 
الدائرة الكهربية عبارة عن مسارتم إنشاؤه لتدفق الكهرباء. وتعمل مكوناتها 
كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة. 


(الحدواشين | ا 


ه تعمل المصابيح الكهربية» مثل باقى الأجهزة الكهربيةء من خلال تدفق الكهرباء داخلها. 
ه ماذا تلاحظ عند تلف أحد المصابيح الكهربية المتصلة فى المنزل؟ 
(_) تنطفئ باقى المصابيح ( ) لاتتأثرباقى المصابيح 


© ما تأثير احتراق مصباع كهربى على الدائرة الكهربية؟ 


ه يختلف تأثير احتراق أحد المصابيخ فى الدائرة الكهربية على حسب طريقة توصيلها فى الدائرة الكهربية. 


طرق توصيل الدوائر الكهربية 


۷ ا 


ag 
دائرة كهربية موصلة على التوالى 1 دائرة كهربية موصلة على التوازى‎ 
يتم توصيل المصابيح فى أكثرمن مسار؛ حيث يكون‎ ٠ 2 يتم توصيل المصابيح فى مسارواحد متصل؛ حيث‎ ٠ 
يكون كل مصباح متصلًا بالآخرعلى نفس المسار لكل مصباح مسار(سلك) مستقل عن مسارات‎ 
(السلك).‎ 


٠‏ عند احتراق أوتلف مصباح واحد فى الدائرة ٠‏ عند احتراق أوتلف مصباح واحد فى الدائرة الكهربية 
الكهربية سوف ينقطع مرورالتيارالكهربى وتصبح سوف يسرى التيارالكهربى فى المسارات الأخرى 
الدائرة مفتوحة وتنطفئ باقى المصابيح. للدائرة وتظل باقى المصابيح مضيئة. 


الدرس التانى 


ه تعد الجاذبية والمغناطيسية نوعًا من أنواع ................ 
( ) المادة [ ) القوى 


للأجسام فى اتجاه مركز الأرض. لو 
) دفع 11 


ه تعتبر الجاذبية والمغناطيسية من القوى التى تؤثر علينا يوميًا. 


ه يظهرتأثيرهاتين القوتين دون الحاجة إلى التلامس المباشر بين الأجسام. 

© الية عمل الجاذبية 

ه الجاذبية قوة غير «رنية ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها فهى تؤثر على كل الأجسام. 

- تجذب الأرض جميع الأجسام الموجودة على سطحها أو بالقرب منها باتجاه مركزها. 
قر 5 557 55 ١ 22 a ١‏ ا ند نقطة ما 
روسك عندما تقذف كرة فى الهواء إلى أعلى سوف تتوقف عن الارتفاع عند 


ثم تعود إلى أسفل فى اتجاه الأرض بسبب تأثيرقوة الجاذيية. 


© الجاذبية الأرضية القوة التى تسحب الأجسام لأسفل نحو مركزالأرض. 1 


ه أهمية الجاذبية الأرضية: تحافظ على ثبات الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض. 
العوامل المؤثرة على قوة الجاذبية 


تتوقف قوة الجاذبية على عاملين هما: 


6 60 

الكتلة المسافة 
تزداد قوة الجاذبية بزيادة كتلة الأجسام. فالأرض كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض قلت 
لها كتلة كبيرة مقارنة بكل الأجسام الموجودة على قرا لاقي 


ت ها 


5) 


EEE ENED 
آلية عمل القوة المغناطيسية‎ © 
المغناطيسية قوة غيرمرئية . ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها.‎ « 
يجذب المغناطيس مواد معينة باتجاهه تسمى المواد المغناطيسية مثل‎ - 
الحديد. بينما لايجذب مواد أخرى تسمى مواد غير مغناطيسية مثل البلاستيك.‎ 
ه تعتبرالمغناطيسية قوة تجاذب أو تنافر دون حدوث تلافس مباشن.‎ 


- قد يتجاذب المغناطيس أو يتنافرمع مغناطيس آخر. 


التجاذب | التنافر | 
٠‏ يحدث عند اقتراب الأقطاب المغناطيسية ٠‏ يحدث عند اقتراب الأقطاب المغناطيسية | 
المختلفة من بعضها. المتشابهة من بعضها. ظ 
تجاذب تنافر 
المجال المغناطيسى 


ه تظهرآثارقوة المغناطيس فى منطقة أو حيز حوله يسمى المجال المغناطيسى. 


٠‏ المفجال المغناطيسى حيزحول المغناظيس تظهر فيه آثارالقوة المغناظيسية. 


- لايمكن رؤية المجال المغناطييسى ولكن يمكن ملاحظة تأثيره على بعض المواد. 


لإ د للد عند تقريب مغناطيس من برادة الحديد نلاحظ تكون نمط أوشكل 
محدد لبرادة الحديد: ويعرف ذلك بمخطط المجال المغناظيسى. مخطقط المجال المقناطيسى 


ه مخطط المجال المغناطيسى النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 


أوجه التشابه والاختلاف بين الجاذبية والمغناطيسية 


1 


8 4 
أوجه التشابه | | أوجه الاختلاف 
(1) قوتان غير مرئيتين. 5 (4) تمثل الجاذبية قوة جذب فقط. بينما المغناطيسية 
(2) تجذب كل منهما الأجسام. قوة جذب أو تنافر. 
(3) كلتاهما لا تحتاج إلى التلامس مع الأجسام التى (2) تعمل الجاذبية على جذب كل الموادء بينما تجذب 
تتأثريها. المغناطيسية مواد محددة. 


(o 


لحني 


a 


ه أى من المواد التالية تنجذب إلى المغناطيس؟ 
) قطعة خشب. [ افاج 


© تأثير المغناطيس على بعض المواد 
» سنتعرف فى هذا النشاط على كل من: 


@ تأثيرالمغناطيس على المواد المختلفة. @ تأثيرحجم المغناطيس على قوته المغناطيسية. 
< 


ت س ت , 


الآدواكة مغناطيسات بأحجام مختلفة-دبابيس من الصلب- مشاباك:ورقية -مساميزمن الصلب أوالحديد - 
ورق مقوى - نحاس - رقائق ألومنيوم - قطع بلاستيك - مسطرة. 


8© اجمع المواد التى ستختبرها: ٠يجذب‏ المغناطيس كلا من 
دتابيس اتصلب والمشتاباق 


27 قرب المغناطيس من كل مادة الورقية ومسامير الصلب 


لمعرفة ما إذا كانت تنجذب إلى (الحديد). 
اتا طس الاب التعنامايس كا 
من الورق والنحاس ورقائق 
[@ كررالخطوة السابقة مع باقى الألومنيوم والبلاستيك. 


المواد. 


[@€ _فكرفى العامل المشترك بسن 
المواد التى تنجذب للمغناطيس. 


٠ ©‏ بعض المواد تنجذ ب إلى المغناطيس وتسمى مواد مغناطيسية , وبعض المواد لاتنجذب 
الفا طن اتسن علواة غين فاط ية 
« جميع المواد المغناطيسية هى مواد معدنية وليس كل المواد المعدنية تعتبرمواد مغناطيسية. 


«المواد التى تنجذب إلى 
المغناطيس مواد معدنية. 


» الجدول التالى يوضح تصنيف المواد حسب انجذابها إلى المغناطيس: 


المواد المغناطيسية 1 المواد غير المغناطيسية 
« المواد التى تنجذ ب إلى المغناطيس. ٠‏ المواد التى لا تنجذب إلى المغناطيس. 
الحديد - النيكل - الكوبلت. التعائيه- الالوسشيوم قاقد البلؤستيلت ا | 
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الوحدة لاون | ا 


التجربة الثانية : تأثير حجم المغناطيس على قوته المغناطيسية طيسية ©) 


€ استخدم المواد المغناطيسية " 1- ينجذب كل جسم إلى 
فقط والمسطرة والمغناطيسات ا المغناطيس عند مسافة 


ذات الأحجام المختلفة لإجراء هذه معينة. 
التجربة. 
[7© قرب جسمًا بالقرب من حرف 2ا ا 
المسطرة عند شم ثم قرب له قوة مغناطيسية أكبر 
مغناطيسًا صغيرًا ببطء من الجسم . ويجذب المواد على 
مسافة أبعد. 


© سجل المسافة التى يبدأ عندها 
الجسم فى التجاذب نحوالمغناطيس, 

[7) كررالخطوتين 2 و3 مع مغناطيس 
آخ رأكبرحجمًا وسجل ملاحظاتك. 


[©© قم بإجراء الخطوات السابقة 
مع باقى المغناطيسات الأخرى . 


٠ 7‏ تختلف قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية من جسم لآخر. 
« تزداد قوة المغناطيس بزيادة حجمه. 


© ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية 


1 - لاتؤثرالمسافة على قوة جذب المغناظيس للمواد المغناطيسية. م 15 
2 - يجذب المغناطيس جميع المعادن. ) ) 
3 - تقل القوة المغناطيسية عند زيادة حجم المغناطيس. ر ) 


© علل ما يأقى: يعتبرالبلاستيك مادة غير مغناطيسية. 
© ماذا يحدث عند: وضع قطعة من الخشب بالقرب من مغناطيس؟ 


© أكمل العبارات الآثية باستخدام الكلمات الت بين القوسين: 


1- تعمل الدائرة الكهربية كنظام لنقل الطاقة الكهربية. (مغلق -مفتوح) 
2- تتحكم فى تشغيل وإطفاء أضواء المصابيح. (المفاتيح - الأسلاك) 
3- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على تنطفئ باقى المصابيح. (التوالى -التوازق) 
4- القوة التى تسحب الأجسام باتجاه مركز الأرض هى , (الجاذبية - المغناطيسية) 
5- كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض قوة جاذبية الأرض لها. (زادت- قلت) 


© ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- المغناطيس الأكبرحجمًا له قوة جذب أكبر. ) ( 
2- يجذب المغناطيس جميع المواد المعدنية. 5 1 
3- يزداد تأثيرالجاذبية بزيادة المسافة بين الأجسام ومركزالأرض. ( 
4- يعتبرالخشب من المواد المغناطيسية. ا2 ي 
© اكتب المصطلح العلمى: 
1- مسار مغلق تتدفق خلاله الكهرياء. 0 ( 
2- الحيزالمحيط بالمغناطيس الذى تظهر خلاله قوته المغناطيسية. ) 8 
3- المواد التى لا تنجذب للمغناطيس. 0 1 
4- القوة التى تسحب الأجسام لأسفل نحو مركزالأرض. ) ( 


© الأكر لأسيب 


1- تعب الدائزة الكهربية نظامًا. 


2- تحافظ الأرض على ثبات الأشياء والإنسان على سطحها. 


© عاذ بهد تصند...ة 


ه قذف كرة لأعلى. 


© أذكراهمية الجاذيية الأرضية. 
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« من مصادر الطاقة المتجددة التى يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء ... 
ر_|الشعمت. ل ) النفط. 


ه 'فكرفى مضدرالكهرباء التى تستخدمها فى منزلك. 


ه تعلمنا فيما سبق أنه يمكننا تحويل الطاقة من صورة إلى أخرى. 
ه سنتعرف فى هذا النشاط كيفية الاستفادة من الطاقة المغناطيسية فى توليد الكهرياء. 
© استخدام المغناطيس فى توليد الكهرباء 


« يتم توليد الكهرباء باستخدام أجهزة تسمى المولداث الكهربية. 
ه تركيب المولد الكهربى: يتكون من مغناطيس وأسلاك كهربية. 


كيفية عمل المولد الكهربى ٠:‏ 
ع e‏ 8 
تعمل قوة الرياح على دوران التوربين وتوليد طافة ميكانيكيه مولد HT‏ 
1 (حركية). 4 
, اللا ا 
تؤدى الطاقة الميكانيكية إلى دوران العديد من المغناطيسات 
2 الكبيرة داخل المولد بسرعة عالية. 
Ea‏ 


۲ 
3 تتولد شحنات كهربية فى الأسلاك المحيطة: فيتم إنتاج الكهرباء. 


Al 

۲ | 
۳ تستخدم الطاقة الكهربية الناتجة من المولد الكهربى REZA‏ د لد 
فى إضاءة المنازل وتشغيل الأجهزة الكهربية المختلفة. 2 0 


© المولد الكهربن جهازيحول الطاقة الميكانيكية (الحركية) إلى طاقة كهربية. 


٠‏ التوربين: عبارة عن جهازيوجد به مجموعة شفرات تدوربتأثيرقوة تدفق الماء من السدود أوقوة الرياح لتوليد طاقة ميكانيكية. 


٠‏ تستخدم بعض مصادرالوقود كالنفط والفحم لغليان الماءء حيث ينتج عن هذا الغليان بخار؛ مما يؤدى 


إلى دوران التوربين. 


ه لكى يسرى تيار كهربى عبردائرة كهربية يجب أن يكون المسار............ 
«تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة المختلفة عن طريق .. e‏ 
[ ) الأسلاك [ ) المفتاح 


@ العلاقة بين الكهرباء والمغناطيسية 


٠‏ تدفق الشحنات الكهربية فى سلك معدنی يسمى تيازًا كهربيًا, 


هلتار الكتهربى حركة الشحتات الكهريية عبرسلك موصل للكهرباء. 


كيف ينشأ مجال مغناطيسى بواسطة الطاقة الكهربية؟ ل وو عم 
- عند مرورتياركهربى خلال سلك معدنى ينشأ مجال مغنادليسى حول السلك. ا 1 ا 


٠‏ تزداد قوة المجال المغناطيسى الناتج عن التيارالكهربى عند لف السلك 
حؤل:قالب معد ق» مقا ل مسمازمن الصلب:. 


عل ) بے : 


(6 أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(قالب معدنى - تيا ركهربى - مجال مغناطيسى) 
1 - حركة الجسيمات المشحوئة عبرسلك موصل للكهرباء تسمى 


2 - عندما يتدفق تياركهربى عبرسلك ينتج حول السلك. 

3 - عند لف سلك حول يصبح المجال المغناطيسى الناتج عن التيار الكهربى أقوى. 
© أى المواد التالية تنجذب إلى المغناطيس...؟ 

1 - الألومنيوم. 2 - الحديد. 

لشب 4 - النيكل. 

5- البلاستيك. 6- الذهب. 


الشعور بالتعب والتوتر شىء طبيعى,. 
تذكر أن ترتاح قليآد كل فترة. 


الست | | 


ه فى رأيك. ما السبب فى اختيارهذه المادة؟ 


© الكهرباء والدوائر الكهربية 
٠‏ تعتبر الكهرباء صورة من صورالطاقة التى تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى موصل (سلك معدنى). 
٠‏ الشحنات الكهربية التى تتحرك فى الأسلاك تسمى الإلكترونات وينتج عن ذلك التيارالكهربى. 
© التيار الخهربى حركة الشحنات الكهربية (الإلكترونات) فى مسارمغلق. 
٠‏ يتدفق التيارالكهربى فى مسارمغلق يسمى الدائرة الكهربية. 
ه الدائرة الكهربية مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. 


ه شروط تدفق التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية: 5558 


0 وجود مصدرللكهرباء مثل البطاريات أو مقبس حائط. 0 


(2) يكون مسارالدائرة مغلقًا. 


رو - 
© مكونات الدائرة الكهربية > 


ه الدائرة الكهربية هى نظام يتكون من أجزاء متعددة. يؤدى كل منها وظيفة محددة. 


« تتكون معظم الدوائر الكهربية من سلك معدنى ومفتاح ومصدرللطاقة الكهربية وجهازيستخدم هذه الطاقة. 


2 المفتاخة 1 البطارية 


تعتبرمصدرًا للطاقة الكهربية. 


أداة تستخدم فى فتسح وغلق 
الدائرة الكهربية. 


: 3 : سلك معدنى 7 4 الجهاز 


قوم بنقل الشحنات الكهربية . وتصنع هذه الأسلاك من 9 2 
ا e‏ يعمل بالکهربا المصياح. 
مواد موصلة للكهرباء مثل النحاس والألومنيوم. جهازيعمل بالكهرياء مثل المصباجح 


(r 


تن حفيى 


) 1-المفتاح اليدوى 2- المفتاح الآلى 


(1) المفتاح اليدوى: مثل مفتاح الإضاءة على الجدار. 


علد إظضاء المصبناع ,يجب لظم 


على المفتاح فى وضع التشغيل (0)؛ || | رن “١‏ على المفتاح فى وضع الإغلاق(086): | 
ممايؤدى إلى إغلاق الدائرة وسريان | 


مما يؤدى إلى فتح الدائرة وتوقف 
التيارالكهربى فى الدائرة. سريان التيارالكهربى فى الدائرة. 


عند إضاءة المصباح: يجب الضغط | 


(2) المفتاح الآلى: يتحكم فى تدفق الكهرباء آلا مثل المفتاح الداخلى 
في الترموستايات الفاق يقبط د رجاتت البجرارة دغل بسطل الا رمقل التااحة 6 
حيث يقوم بتشغيلها أو إيقافها. 


© السلامة من التيار الكهربى 


ه عند لمس سلك غيرمعزول يسرى به تيا ركهربى يؤدى ذلك إلى حدوث صدمة كهربية رك 
قد تؤدى إلى الوفاة. 


© الصدمة الخهربية: أحد أخطارالكهرباء وتحدث نتيجة سريان التيار الكهربى فى جسم الإنسان. 


©©© يتعرض الإنسان لصدمة كهربية عند لمس سلك غير معزول يسرى به تياركهربى‎ ٠ 
-لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرباء؛ لاحتوائه على ماء به أملاح ذائبة.‎ 


ه الموصل الكهربى: مادة تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة مثل المعادن (النحاس - الألومنيوم). 


٠ 

ماذا يحدث عند لمس سلك معدنى غير معزول يسرى فيه تیار كشربى؟ 
تحدث صدمة كهربية. وقد تسبب الوفاة. 

ه كيف يمكن الحماية من الصدمات الكهربية؟ 


- يمكننا حماية أنفسنا من الصدمات الكهربية عن طريق تغليف الأسلاك الكهربية 
بمواد عازلة . مثل: البلاستيك والمطاط. 


© المادة العازلة: مادة لا تتدفق خلالها الطاقة الكهربية بسهولة حيث تقاوم تدفق الكهرباء. 


® 


© اتر الجحالةالصحرحة؛! 


3 بتر من المواد المغناظيسية. 
(١)الخشب‏ (ب) الورق (ج) الحديد 
2- يُطلق على الشحنات الكهربية التى تتحرك فى السلك اسم 
(۱)البروتونات (ب) الذرات (ج) الجزيئات 
8-. المولد الكهربى يحول الطاقة إلى طاقة كهربية. 
)١(‏ المغناطيسية (ب) الميكانيكية (ج) الوضع 
4- يمكن الحماية من الصدمات الكهربية بتغطية الأسلاك بمواد عازلة مثل 
(١)البلاستيك‏ (ب) النحاس (ج) المطاط 


© ضع علامة ( ”) أو علامة (۸) أمام العبارات الآتية: 
1- تعتبرالكهرباء صورة من صورالمادة. 
2- لاتؤثرالمساقة على قوة جذب المغناطيس للمواد المغناطيسية. 
3- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية المفتوحة. 
4- لاتوجد علاقة بين الطاقة الكهربية والمغناطيسية. 
© اكتب المصطلح العلمى: 
1- حركة الشحنات الكهربية عبرسلك موصل للكهرباء. 
2- أداة تستخدم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. 
3- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
4- أحد أخطار الكهرباء وتحدث نتيجة سريان التيارالكهربى فى جسم الإنسان. 
® ملل لمایاتی: 
1- لا بد أن تحتوى الدائرة الكهربية على بطارية. 


2- أهمية الكهرباء فى حياتنا. 


© ناذا ا ا 
1- لمس سلك معدنى غير معزول يسرى فيه تيار كهربى. 


2- تدفق تياركهربى خلال سلك معدنى. 


© حدد الدائرة الكهربية التى يضىء فيها المصباح: مع ذكر السبب: 


3 5 2 


الدرس التالت 


(د ) البلاستيك 
(د )الإلكترونات 
( د ) الضوئية 


(د) (ا.ج)معًا 


ص ص الس اسل 


(ج) 


(os 


الدرس الرابع 


ه تغطى معظم الأسلاك الكهربية بمادة SNN RR‏ 
[) البلاستيك. کن 
© التوصيل الكهربى 
ه تتدفق الكهرباء بسهولة داخل المواد التى تسمح بانتقال الإلكترونات بحرية. وتعرف هذه المواد بالمواد الموصلة. 


٠‏ والآن سوف نقوم بإجراء تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى. 


2 تجربة لمعرفة قابلية بعض المواد للتوصيل الكهربى ع« 


الأدوات: بطارية 9 فولت - 2 من الأسلاك بهما مشابك فى كل طرف - 2 من الأسلاك المعزولة - مصباح كهرنى - 
شريط لاصق كهرن - مواد للاختبار مثل:(ورق الألومنيوم. وعملات معدنية؛ ومشابك ورق معدنية, 
وأجسام معدنية أخرى. ومطاط. ورقائق خشب. وقماش). 


ال صمم دائرة كهربية باستخدام 0 
البطارية والمفتاح والمصباح "لطا ' 
الكهربى والأسلاك وقم بإغلاقها. 


قم بتوصيل نهاية طرفى السلك ) حم 
© بقطعة من المطاظ, 3 


قم بتوصيل نهاية طرفى السلك 


كررالخطوة السابقة باستخدام تسم 53 
© المواد الأخرى. وصنفها إلى مواد 72 
موصلة ومواد عازلة. 


5 الاسسنتاد 6 4" الاقتفءالسواة خب قا بللتها للتوصيل اله ر إل فواة وة تمل الذاترة ماقف وشوا 
اة تسمل التائرة مطتويهة: 
٠+‏ ١الفوآناالموصفة‏ تسم يتتفق اتبا اتكروي وَالُْواء الَارقةالاتسمح انح التيارالكيري, 


0 


( ) عازلة. 


© المواد الموصلة والمواد العازلة 


ه تختلف المواد عن بعضها فى قدرتها على توصيل الكهرباء. حيث تصنف إلى مواد موصلة ومواد عازلة. 


المواد الموصلة | المواد العازلة 
۰ مواد تسمح بسريان التيارالكهربى (الإلكترونات) ٠‏ مواد لا تسمح بسريان التيار الكهربى (الإلكترونات) 
خلالها بسهولة. خلالها بسهولة. 
ت الحذية - النحاس - الألومنيوم - البلاستيك - الخشب - المطاط 


ما أهمية المواد العازلة للكهرباء؟ 
تعمل على:1- إيقاف سريان الكهرباء ومنع تسربها من الأسلاك. 
2- الحماية من التعرض لصدمة التيارالكهريى: 


© المقاومات الكهربية با 
4 
ا 


٠‏ توجد المقاومات الكهربية فى بعض الأجهزة الكهربية؛ مثل: 
محمصة الخبز والميكروويف والأفران الكهربائية. 


مقاومة كهربية 
© المقاومة الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. 
١ ۷‏ 
4( 2( 
إبطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية تقليل الأضرارالتى تلحق بمكونات الدائرة الكهربية ‏ | 


0 


٠‏ عند احتراق أحد المصابيح الكهربية الموصلة على 


ل التؤالى. 


٠‏ تتكون الدائرة الكهربية فى حالة التوصيل على التوالى أو التوازى من مصدرطاقة ومواد موصلة وأكثرمن حمل كهربى 


مثل مصباحين أو أكثر. 


@ التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى 
ه لقد تعلمنا أن هناك طريقتين لتوصيل الدائرة الكهربية هما: التوصيل على التوالى؛ والتوصيل على التوازى. 


٠‏ يتم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدرالطاقة 


فی مسارواحد 
« لا يتفرع التيارالكهربى ويسرى فى مسارواحد فقط. 
« إذا توقف أو تعطل جهازفى الدائرة تتوقف الدائرة 
بأكملها عن العمل. 
» مثال: توصيل عدة مصابيح فى الدائرة على التوالى. 


5 


© إذاتم فك أواحتراق أوإطفاء أحد المصابيح يتوق 
سريان التيارالكهربى. وتصبح الدائرة الكهربية 
مفتوحة؛ وتنطفئ باقى المصابيح. 


5 


التوصيل على التوازى 


«يتم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدرالطاقة 
فى أكثر من مسار 


« يتفرع التيارالكهربى ويسرى فى عدة مسارات مختلفة. 
« إذا توقف أوتعطل جهازفى الدائرة فإن باقى الأجهرة 
تستمرفى العمل. 


» مثال: توصيل عدة مصابيح فى الدائرة على التوازى. 


9 
9 


« إذاتم فك أو احتراق أوإطفاء أحد المصابيح يستمر 
سريان التيارالكهربى فى المسارات الأخرى» وتظل 
الدائرة الكهربية مغلقةء ولا تنطفئ باقى المصابيح. 


ل الوحدةاللين | | 
@ توصیل الكهرباء فى المنازل 
© يتم توصيل الدائرة الكهربية فى المنازل على النوازت . 
© يمكننا من خلال طريقة التوصيل على التوازى تشغيل أكثرمن جها زكهربى مثل الثلاجة والمصباح والخلاط والتليفزيون 
فى نفس الوقت. وإذا توقف أو تعطل أحد هذه الأجهزة عن العمل فسوف تستمرباقى الأجهزة فى العمل بشكل جيد. 


3 


١ به‎ ْ 
| | 8 i 


توزيع الكهرباء 

طناك نويلد ان كامئلة جن مق ذائرة كهربية واحيذاة تنكيوق مق الأ : 

© مصدرالطاقة : محطة توليد الكهرباء التى تحتوى على مولدات تدفع الكهرباء. 

@ خطوط الطاقة: تنقل الكهرباء عبرموصلات من محطة التوليد إلى أماكن الاستهلاك. 


© الحمل الكهربى: يشمل الأجهزة الكهربية الموجودة فى المنازل والشركات والمصانع. 


ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابية المتصلة مغا على التوالى فى الدائرة الكهربية؟ 
تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة وتنطفئ باقى المصابيح. 

ماذا يحدث عند احتراق أحد المصابيح المتصلة مغا على التوازى فى الدائرة الكهربية؟ 
تظل الدائرة الكهربية مغلقة ولا تنطفئ باقى المصابيح نتيجة تدفق التيارالكهربى فى المسارات الأخرى. 


[Fer wars 


- ضع علامة ( ”) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآتية: 


1 - تعمل المواد الموصلة على الحد من تدفق التيارالكهربى. )0 0 
2 - يفضل توصيل الأجهزة الكهربية فى المنازل على التوالى. ) ) 
3 - تعتمد فكرة عمل المولد الكهربى على التأثير المغناظيسى للتيارالكهريى. 7 4 


© تعلمنا سابقًا أنه يمكن توليد مجال مغناطيسى من خلال التيارالكهربى. 
© برأيك. هل يمكن تحقيق الفكرة العكسية وتوليد تيا ركهربى من خلال مجال مغناطيسى؟ 
المتبادل بين المغناطيسية والكهربية (التأثير الكهرومغناطيسى) 


© يمكننا توليد تيا ركهربى عن طريق تحريك مغناطيس داخل ملف (سلك ملفوف ) كالتالى: 


© قام بتوصيل طرفى هذا السلك بجهازالجلفانومترلقياس التيارالكهربى مغناطيس 
|[ المتولد أ 


| ه وضع قضيب المغناطيس على مسافات مختلفة من الملف بعدة ؛ 
3 طرق مختلفة منها: 


2 4 
هه BM‏ 1 
© عند وضع المغناطيس ساكنا » عند تحريك المغناطيس تجاه © عند تحريك المغناطيس بسرعة 
وبعیذا عن الملف الأسطوانة وداخلها ذهانا وإيابا داخل الملف 
- لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر - يتحرك مؤشرالجلفانومتر - يتحرك مؤشرالجلفانومتربسرعة 
نتيجة عدم وجود تياركهربى. نتيجة وجود تيا ركهربى. كبيرة نتیجة توليد تيا ركهربى أكبر. 
٠‏ يتم الاستدلال على مرورالتيارالكهربى باستخدام جهاز الجلفانومتر: 
ه الجلفانومتر جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 
© يمكننا زيادة التيارالكهربى والجهد المتولد فى الملف عن طريق: 
1- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 2- زيادة عدد حلقات الملف. 


ه يمكن الاستفادة من المبدأ الأساسى للتأثي رالمتبادل بين المغناظيسية والكهربية فى العديد من الأجهزة مثل: 


2 3 
المولدات الكهربية المحولات الكهربية 


© أكمل العبارات الآنية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(المقاومة الكهربية - الجلفانومتر - تنطفئ - النحاس - تيا ركهربى - المواد الموصلة للكهرباء - المطاط) 
1- يعتبر من المواد الموصلة للكهرباء بينما من المواد العازلة للكهرباء. 
2- تستخدم للحد من سريان التيارالكهربى فى الدوائر الكهربية. 
3-: يمكق سرياقالشحئات الكتهربية خلال 
4- عند تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاسى يتولد فى الملف 
5- عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوالى. فإن باقى المصابيح 


6 يستخدام للاستدلال على التيارات الكهربية الضغيرة. 


(@ ضع علامة (7) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة تدفق التيار الكهربى فى الدائرة. 200 
2- المواد الموصلة تجعل الدوائر الكهربية مفتوحة. 0 ( 
3- يمكننا توليد تياركهربى باستخدام مغناطيس. 59 6 


4- تنطفئ جميع المصابيح عند احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوازى. 


#2 18 
AEN © 


1- يتم وضع المقاومة الكهربية فى بعض الدوائر الكهربية. 


2- عدم استخدام طريقة التوصيل على التوالى للدوائر الكهربية فى المنازل. 


© هأة ید شهثد ...4 


- زيادة عدد حلقات ملف المولد الكهربى. 


٠.‏ بعد أن تعلمت الكثيرعن الطاقة كنظام: كيف يمكنك وصف مشكلة المصباح الكهربى؟ 
٠‏ تعلمنا أن هناك نوعين من الدوائر الكهربية: الدوائر الكهربية الموصلة على التوالى: والدوائرالكهربية الموصلة على 


التوازى. 
ه تحتوى الدوائرالكهربية الموصلة على التوالى على مسار واحد لتدفق الإلكترونات؛ ويؤدى أى قطع فى المسارإلى 
تعطل النظام بأكمله. 


٠‏ الدوائرالكهربية الموصلة على التوازىء يعمل كل جهازعلى مسار منفرد متصل بمصادرالطاقة: ولذلك عند فتح أحد 
المسارات يمكن لباقى الأجهزة الاستمرارفى العمل. 


(التتساؤل, 


هكيك تعد الدآقرةال#هربية غلاق 


(اتتفرض 


تتكون الدائرة من عدة مكونات مختلفة تعمل معًا كنظام واحد. 
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(التتفسير العلمى المستند إلى أدلة: 


تقدم الدائرة الكهربية دليلًا على النظام المغلق؛ حيث تتكون من عدة مكونات تعمل معًا لنقل الطاقة من المصدرإلى 
الأجهزة. مثل المصباح الكهربى. 

عند توقف أحد أجزاء هذا النظام عن العمل قد تتعطل أجزاء النظام الأخرى أيضًا. 

تحتوى معظم الدوائر الكهربية على سلك معدنى صلب ومصدرللطاقة الكهربيةء ومفتاح: وجهازيستخدم الطاقة. 
الموصّل مادة تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة: مثل: النحاس والألومنيوم. 

يجب أن تكون جميع مكونات الدائرة الكهربية مُوصّلة للكهرباء؛ حتى يتمكن التيارالكهربى من التدفق عبرها. 

لكى يحدث تدفق للتيارالكهربى عبرالدائرة الكهربية .يجب أن تكون هخلقة . وهذا يعنى أن التياريجب أن يبدأ وينتهى 
فى نفس المكان. من دون أى فواصل فى المسار. 

للحماية من الصدمات الكهربية . نُغطى معظم الأسلاك الكهربية بالمطاط أو البلاستيك ؛لأنها مواد عازلة للكهرباء 


فالمادة العازلة هى مادة لا تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة. 


9 


ل الوحدة لأوا الا 


@© منظم ضربات القلب 

ه: القلب عضو مذهل» فهوعصَلة تتمثل مهمتها فى النبض باستمرارطوال فثرة حياثنا. 

٠‏ يحتوى القلب على منظم ضربات طبيعى يُنشئ تيارات كهربية يرسلها عبر القلب؛ مما يتسبب فى انقباض القلب. 

ه عندما يتوقف هذا المنظم عن العمل. نحتاج إلى منظم ضربات القلب الصناعى للحفاظ على ضربات القلب بشكل صحيح. 
ه منظم ضربات القلب جهازيعمل بالبطارية يتم إدخاله فى الصدر. ويحفز عضلة القلب على النبض على فترات 

الصناعن منتظمة للمرضى الذين يعانون بطنًا فى ضربات القلب أو عدم انتظامها؛ 
٠‏ يستخدم منظم ضربات القلب منذ أكثرمن 60 عامًا. 
٠‏ كيف يمكن صناعة منظم ضربات القلب؟ تحتاج إلى بطارية وسلك موصل للكهرباء مغلف ولوحة تحكم رئيسية. 


@ مستقبل منظمات ضربات القلب 


ه منظم ضربات القلب الصناعى به هوائى (إيريال ) مدمج لإرسال المعلومات 
إلى الأطباء ليتعرفوا على آلية عمل القلب. 
» يزداد تطورمنظمات ضربات القلب عامًا بعد عام: ويقل حجمه أيضًا. 
© يمكن للأطباء الآن وضع منظم ضربات قلب صغير فعال داخل القلب بأقل إجراء جراحى ممكن. 
٠‏ يجب أن يحرص مستخد مو منظمات ضربات القلب الصناعية على تناول طعام 


صحى. وممارسة الرياضة » واستشارة الطبيب بانتظام. 


لآ مجال العلوم: 6 | |[ مجال الهندسة: م 
كيفية تحويل الخلايا العضلية العادية | /58 99 ب٠‏ اكا رالتراك القت مسل | 9002 
للقلب إلى خلايا متخصصة تسهم فى بطاقة أقل معتمدًا على فكرة ساعة اليد 
تنظيم ضربات القلب. PTE‏ 

[@ مجال التكنولوجيا: e‏ @ مجال الرياضيات: 
كيفية برمجة منظم ضربات القلب | 252 ل] فة .ساب علاةاطبرنا ك القلب َم 
بخيت يس مخ لطبيتي القلب بتخديد الدقيقة. 
نظام لكل مريض على حدة. 


الدائرة الكهربية مسارمغلق لحركة التيارالكهربى. 


٠‏ تعمل الدائرة الكهربية كنظام مغلق لنقل الطاقة الكهربية. حيث تعمل معًا كوحدة واحدة. 


مكونات الدائرة الكهربية: 

1 - البطارية : مصدر للطاقة الكهربية. 

2 - السلك المعدنى: يقوم بنقل الشحنات الكهربية ؛ فغالبًا ما تصنع هذه الأسلاك من مواد جيدة التوصيل. 
3 - المفتاح: أداة تستخدم لفتح وغلق الدائرة الكهربية . 


7 ¥ 
التوصيل على التوالى 1 التوصيل على التوازى 
1 
ه توصل مكونات الدائرة الكهربية فى مسار واحد. ه توصل مكونات الدائرة الكهربية بمصدرالطاقة 
كل على حدة. 

» يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى ٠‏ يسرى التيارالكهربى داخل الدائرة الكهربية فى 

مستارواحد. عدة مسارات مختلفة, 
٠‏ عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تصبح ٠‏ عند تلف أحد مكونات الدائرة الكهربية وفتح 
ا التائ رة فت وة ال تمر تيا راكهرنى» المسارالخاص به تظل باقى المسارات مغلقة ولا 

| يتوقف سريان التيارالكهربى,. 
الكهرباء شكل من أشكال الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسارمغلق. 


التيار الكهربى حركة الشفسنات الكهرية عجر متك موصل اللفهرباء: 
المجال المغناطيسى 22 حيزحول المغناطيس تظهرفيه آثارالقوة المغناطيسية. 
ه يمرالتيارالكهربى عبر الدائزة الكهربية المغلقة. 


٠‏ لايمرالتيارالكهربى عبر الدائرة الكهربية المفتوحة. 
ه عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينشأ مجال مغناطيسى حول السلك. 


الجاذبية الأرضية قوة جذب الأرض للأجسام نحو مركزها. 
تتوقف قوة الجاذبية على عاملين هما: 
© المسافة بين الأجسام ومركزالأرض (كلما زادت المسافة بين الأجسام ومركزالأرض قلت قوة الجاذبية). 


@ الكتلة (كلما زادت كتلة الأجسام زادت قوة جذب الأرض لها). 


5 


ل الوحدةااوت ا 


ه تصنف المواد حسب قدرتها على نقل الكهرباء إلى مواد موصلة ومواد عازلة: 


المواد الموصلة 1 المواد العازلة 


٠‏ المواد التى تسمح بسريان التيارالكهربى خلالها ٠‏ المواد التى لاتسمح بسريان التيارالكهربى خلالها 
بسهولة (تجعل الدائرة الكهربية مغلقة). بسهولة (تجعل الدائرة الكهربية مفتوحة). 


-الحديد -النحاس - الألومنيوم - البلاستيك - الخشب -المطاط 


تصنف المواد على حسب قابليتها للجذب المغناطيسى إلى: 


مواد مغناطيسية 1 مواد غير مغناطيسية 
0 
» مواد تنجذب إلى المغناطيس. » مواد لا تنجذب إلى المغناطيس. 
ا - النيكل - الألومنيوم - البلاستيك 
ا ات الاش 


٠‏ يُستخدم المولد الكهربى فى توليد الكهرباء. حيث تحؤّل المولّدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
المقاومة الكهربية أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. 


© أهمية المقاومة الكهربية: (1) إبطاء تدفق الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية. 
(2) تقليل الأضرارالتى يمكن أن تلحق بمكونات الدائرة. 


الجلفانومتر جهاز يُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 


٠‏ يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء بطريقتين. هما: 
1- زيادة عدد حلقات الملف. 
2- تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 

- بعض الأجهزة تعتمد فكرة عملها على التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباءء مثل: المحرك الكهربى - المولد الكهربى‎ ٠ 
المحول الكهربى.‎ 


© اختر الإجابة الصحيحة: 


1- تعتبر مصدرالطاقة فى الدائرة الكهربية. 

(١)الأسلاك‏ (ب) البطارية (ج) المفتاح ( د ) المقاومة الكهربية 
2- من المواد التى تنجذب للمغناطيس 

)١(‏ الألومنيوم (ب) الخشب (ج) النيكل ( د )الورق 
3- أى مما يلى ليس من مكونات الدائرة الكهربية؟ 1 

)١(‏ البطارية (ب) المفتاح الكهربى (ج) أسلاك التوصيل (د)المغناطيس الكهربى 

6 4- يفضل توصيل المصابيح والأجهزة الكهربية فى المنازل على 
(١)التوالى‏ (ب) التوازى (ج) التوالى والتوازى (د)لاتوجدإجابة صحيحة 


5- ما العوامل التى تؤثر على قوة جاذبية الأرض للأجسام التى على سطحها؟ : 
(١)المساحة‏ والكتلة (ب) الكتلة والمسافة (ج)الكتلة والحجم (د)الحجموالشكل 


6ك شا الحمل الكهربى فى الدائرة الكهربية. 

)١(‏ البطارية ل(اب) المصباح الكهربى (ج)المفتاح الكهربى (د)سلك النخاش 
7- من مصادرالطاقة الميكانيكية التى تحرك مغناطيسات المولد الكهربى لإنتاج الكهرباء 

(۱) تدفق المياه (ب) الریاح (ج) محرك داخلى ( د ) جميع ما سبق 
8- أحد مكونات الدائرة الكهربية يبطئ من سريان التيار الكهربى 

(۱) المولد الكهربى (ب) المقاومة الكهربية (ج) البطارية ( د ) المفتاح الكهربى 
9- تعثمد فكرة عمل على التأثير الكهرومغناطيسى. 

(١)الثرموستات‏ (ب) المولد الكهربى (ج) الجلفانومتر ( د ) المقاومة الكهربية 
0- عند مرورتياركهربى فى سلك نحاس ينشأ حول السلك . 

)١(‏ طاقة حرارية (ب) مجال كهربى (ج) مجال مغناطيسى (د) قوة جاذبية 
1- يتم التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق 

(١)البطارية‏ (ب)السلك المعدنى (ج)المفتاح ( د ) المقاومة الكهربية 
2- مكعب مصنوع من مادة مجهولة» عند تقريب مغناطيس منها انجذبت إليه» فيحتمل أن يكون المكعب 

مصنوعًا من 5 

(١)الخشب‏ (ب) البلاستيك (ج) الزجاج (د)النيكل 


3- أى الحالات الآتية يمكن أن تكون مجَالّا مغناطيسيًا؟ 
)١(‏ شحتات كهربية ساكنة لاتتحرك 
(ب) سريان تياركهربى حول قطعة من الخشب 
(ج) سريان تياركهربى فى سلك ملفوف حول قالب معدنى 
( د ) شحنات كهربية متراكمة على قالب معدنى 


4 فى الصورة المقابلة يسلك التيارالكهربى عند إغلاق المفتاح الكهربى. 
(۱) مسارًا واحدًا (ب) مسارين مختلفين 
(ج) ثلاثة مسارات ( د ) مسارات متفرعة 
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ل لس ا چ 


ل الوحدة لاون | ا 
5- عند تلف أو احتراق أحد المصابيح فى دائرة كهربية موصلة على التوالىء فإن باقى المصابيح : 
لقع (ب) لاتتأثر (ج) تقل شدة إضاءتها (د) تزداد شدة إضاءتها 


6- تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة 

)١(‏ الكهربية ( ب) المغناطيسية (ج) الجاذبية ( د ) النووية 
7 أى هذه المواد يجعل الدائرة الكهربية مفتوحة عند توصيله بها؟ 

(1) النحاس (ب) الخشب (ج) الحديد ( د ) الألومنيوم 
8- عند تحريك مغناطيس بسرعة کبیرة ا داخل ملف گهربی 

(1) لا يتحرك مؤشرالجلفانومتر (ب) يتحرك مؤشرالجلفانومترببطء 

(ج) يتحرك مؤشرالجلفانومتربسرعة كبيرة ( د ) لا یتولد تیار کهربی داخل الملف 
9- كل مما يلى مواد موصلة للكهرباء ما عدا 

(١)النحاس‏ (ب) الألومنيوم (ج) الخشب (د)الحديد 
0- كل مما يلى من المواد العازلة للكهرباء ما عدا 

)١(‏ الخشب (ب) الحديد (ج) المطاط (د ) البلاستيك 
1- جميع المواد الآتية لاتنجذب إلى المغناطيس ما عدا ١‏ 

(١)الخشب‏ (ب) المطاط (ج) الألومنيوم (د )النيكل 
2- أى الأجهزة التالية لا تعتمد فكرة عملها على التأثير الكهرومغناطيسى؟ 

(١)المولد‏ الكهربى (ب) المحرك الكهربى (ج)المصباح الكهربى '(د )المحول الكهربى 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 
1- سريان الشحنات الكهربية داخل السلك المعدنى يسمى 1 
(التيارالكهربى -المجال المغناطيسى) 
2- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة التى تعمل بالكهرباء عبر 5 
(الأسلاك الكهربية -المفتاح الكهربى) 


3- تعمل الدائرة الكهربية كنظام , (مغلق -مفتوح) 
4 اتهتبرالكهرباء شعلا من أشكال , (المادة - الطاقة) 
5- فى الدائرة الكهربية لا يمكن تدفق التيارالكهربى. (المفتوحة -المغلقة) 
6- تصنع الدائرة الكهربية من مواد التوصيل للكهرباء. (جيدة -رديئة) 
7- تغطى أسلاك الكهرباء بمادة للحماية من الصدمة الكهربية. (النحاس -البلاستيك) 
8- تحافظ على سلامة الميكروويف من خطورة شدة التيارالكهربى. 
(الأسلاك الكهربية -المقاومة الكهربية) 
9- يكون للتيارالكهربى مسار واحد فى حالة التوصيل على . (التوالى -التوازى) 
0- تعتمد فكرة عمل على مبدأ التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء. 
(المصباح الكهربى - المولد الكهربى) 
1- كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض جاذبية الأرض له. (زادت -قلت) 
3- من المواد المغناطيسية . (الحديد - النحاس) 
3- تعمل المقاومة الكهربية على تدفق الشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. (إبطاء - سرعة) 
4- تعمل المؤاد على إيقاف تدفق الكهرباء فى الدوائرالكهربية. (الموصلة - العازلة) 


EE‏ د 
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© 


تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 


(i)‏ (ب) 
الاج الکو ( )تصنع من النحاس أوالألومنيوم. 
2- المحمصة والفرن الكهربى ( )يوجد بها مفتاح كهربائى آلی. 
و ترموستات اة ( )يوجدبهامغناطيس. 
4 الأسلاك الكهربائية ( )يوجدبها مقاومة كهربية. 


ضع علامة ( ”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1ك #وصل اک ورک ھر فى اتا على ازى 
2- تعتبرالكهرباء شكلًا من أشكال المادة. 

3- يمر التباز ا لكهربى 'قى الدائرةالكهربية عنما تكون مفتوحة: 

4- تحول المولدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 

ق وجوه المؤآد العازلة لل#هرباء شمن مكوتات الدائرة القهربية يجعلها مفلقة. 

6- ملامسة سلك غير معزول يمربه تياركهربى لا يشكل خطرًا على سلامتنا. 

7- المقاومة الكهربية تزيد من تدفق الإلكترونات فى الدائرة الكهربية . 

8 فى التوصيل على التوالى إذاتلف أحد مكونات الدائرة الكهربية تظل بقيَة المكونات تعمل كما هى. 
9- عند التوصيل على التوازى يتم توصيل كل مكونات الدائرة الكهربية فى مسار واحد. 


0- يتوقف سريان التيارالكهربى عند انقطاع أحد المسارات فى الدائرة الكهربية المتصلة على التوازى. 


1- القوى المغناطيسية هى قوى جذب فقط. 

2- جميع المعادن تنجذب إلى المغناطيس. 

3- يمكن استخدام القوى المغناطيسية لتوليد الكهرباء . 

4- إذا تم توصيل مشبك ورق معدنى بدائرة كهربية يضىء المصباح بسهولة. 

5 لا يمكن تشغيل أكثرمن جهازكهربى داخل المنزل فى وقت واحد. 

6- يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج المجال المغناطيسى. 

7- يعتبرالمغناطيس الكهربى أحد الأمثلة التى توضح كيفية عمل الكهرباء والمغناطيسية معًا. 
اكتب المفهوم العلمى: 

1- مسارمغلق يتدفق من خلاله التيارالكهربى. ) 
2- شكل من أشكال الطاقة ينتج من تدفق الشحنات الكهربية فى مسار مغلق. ( 
3- مواد تسمح بسريان الإلكترونات خلالها بسهولة. : 
4- مواد لا تسمح بتدفق التيارالكهربى خلالها بسهولة. ) 
5- أداة تحد من سريان التيارالكهربى خلال السلك الكهربى فى الدائرة الكهربية. ( 
6- قوة جذب الأرض للأجسام نحو مركزها. ) 
7- النمط الذى تشكله برادة الحديد حول المغناطيس. ) 
8- طريقة لتوصيل عدة مصابيح فى دائرة كهربية من خلال مسار واحد. ) 
9- طريقة توصيل الدوائر الكهربية عندما يتدفق التيارالكهربى فى أكثر من مسار. ( 


ت ے .بيه ب چا چ نيه قنع چ ص ج چ چ د مد ع 


لسر لسر لسرن لسرن لسن لسن لحي لمعي لسر للج للع لس 


الجر لسر لسر ص ص ص a‏ 


الوحدة اوآ ا 


0- مواد تنجذب إلى المغناطيس. ) ( 

1- مواد لا تنجذب إلى المغناطيس. )0 ( 

12- مصدرالطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. ) 4 
3- مواد تمنع تسرب الشحنات الكهربية من الأسلاك. وتحمينا من التعرض 

للصدمات الكهربية. 0 ( 

4- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. ) ّ 

5- جهازيُستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. ) : 


© أكمل العبارات الأنية: 


تجذب الأرض الأجسام الموجودة على سطحها باتجاه 


تصنف المواد حسب قابليتها للمغناطيسية إلى مواد ومواد 
الأسلاك الكهربية مصنوعة من مواد التوصيل للكهرباء. 

4- عند اتصال مكونات الدائرة الكهربية مع بعضها فإنها تعمل كأنها واحد. 

5- قوة تؤثر على الأجسام وتحافظ على ثبات الأشياء على سطح الأرض. 

6- يعمل على فتح وإغلاق الدائرة الكهربية. 

7- عند احتراق مصباح كهربى فى دائرة متصلة على ينطفئ باقى المصابيح. 

8- تعمل على إبطاء سريان التيار الكهربى. 

9- يعتبرمشبك الورق المعدنى من المواد للكهرباءء بينما تعتبرملعقة من الخشب من المواد للكهرياء. 

0- تتوقف قوة الجاذبية على و 

1- يمكننا زيادة التيارالكهربى الناتج عن التأثير المتبادل بين المغناطيسية والكهرباء عن طريق و 


© استخرج الكلمة المختلفة: 
1- البطارية - السلك الكهربى - المغناطيس الكهربى - المفتاح الكهربى. 
2- عملة معدنية -سلك نحاسى - ممحاة - مسمارمن الحديد. 
3- البلاستيك - الحديد - النحاس - الألومنيوم. 
4- المولد الكهربى - المحول الكهربى - المفتاح الكهربى - المحرك الكهربى. 


© علل لما يأتى: 
أ متب الذائرة ال وة ها 
2- يتم توصيل المصابيح على التوازى فى المنازل. 


3 ,ينجداب الحديذ إلى المغئاطيسءبيثما الخشب لا يتجدذب إلى الختاطيسن. 


9 
32 


4- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس أو الألومنيوم. 

5- 000000 
6- ماع ار اكور وي 

7- اللي ا ای وي 

8- اا ا وکا اا تی این 
E -9‏ 


ماذا يحدث عند...؟ 


1- احتراق مصباح واحد من عدة مصابيح متصلة مع بعضها على التوالى. 
2- عدم وجود بطارية فى الدائرة الكهربية. 
3- توصيل قطعة من المطاط فى الدائرة الكهربية. (بالنسبة لإضاءة مصباح متصل بالدائرة الكهربية) 


4- لمس سلك غير معزول يسرى به تيار كهربى. 

5- مرورتياركهربى فى سلك. 

6- تلف أحد مكونات الدائرة المتصلة أجزاؤها على التوازى بالنسبة لباقى مكونات الدائرة. 
7- تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول. 

8- استخدام قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى الدائرة الكهربية. 
اذكرأهمية (استخدام) كل من: 

1- البطارية. 

2- المفتاح الكهربى. 

3 المفٹاطيس. 

4- الدينامو. 

5- المقاومة الكهربية. 

6- المواد الموصلة للكهرباء. 

7- المواد العازلة للكهرباء. 


8-. الجلقانومتى 


EET REED 
أستلة متتوعة:‎ © 


1- اذكرفرقًا بين قوة الجاذبية والمغناطيسية. 


2- انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: ال 
ايوج الشتكل مكونات : -@- 
(ب) اكتب ماتدل عليه الأرقام الآتية: > 7 


1 3 -4 


(ج) المكون رقم ( ) هو مصدرالكهرباء فى الدائرة الكهربية. 


3- الشكل المقابل يعبرعن دائرة كهربية: 
)١(‏ مفتوحة 
(ب) مغلقة 

4- انظرإلى الشكلين المقابلين: ثم أجب: 


(1)هاذايحدث عند تحريك المغناطيس داخل الأسطوانة؟ 


(ب) أى الشكلين ينتج عنه تيارأكبر؟ ولماذا؟ 
5- انظر إلى الشكل المقابل: 
أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح ( ه) ؟ O1‏ 


بأسئلة متنوعة بأكثر من صيغة 
على تطبيق الآضواء. 


زل التطبيق أو ادكل علہ 
adwaa.com‏ 


((6 (1) تخيرالإجابة الصحيحة: 


1- عند استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية يسبب ذلك 
(۱) سريان التيار (ب) فتح الدائرة (ج) إضاءة المصباح ١‏ (د)إغلاقالدائرة 


2- من المواد العازلة للكهرباء 


(١)المطاط‏ (ب) الحديد (ج) النحاس ( د ) الألومنيوم 
3- عند احتراق أحد المصابيح المتصلة على التوالى باقى المصابيح. 
)١(‏ تزداد إضاءة (ب) تقل إضاءة (ج) لاتتأثر ( د ) تنطفئ 


4- کل مما يلى ينجذب للمغناطيس ما عدا 
(١)الحديد‏ (ب) الخشب (ج) النيكل ( د ) الكوبلت 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- احتراق مصباح كهربى من عدة مصابيح متصلة على التوازى. 


(@ (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. ) ( 
2- حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثارقوته المغناطيسية. ) ( 
3- مواد لا تسمح بسريان التيارالكهربى خلالها بسهولة. ) ( 
4- جسيمات صغيرة تتدفق فى الموصلات الكهربية. ) ( 


(ب) ما الأجهزة التى تعتمد فكرة عملها على التأثير المتبادل بين الكهرباء والمغناطيسية؟ 


)١( ©‏ صوب ماتحته خط فى العبارات الآتية: 


1- تعمل البطارية على إغلاق وفتح الدائرة الكهربية. 

2- عند احتراق أحد المصابيح الموصلة على التوالى فى الدائرة الكهربية تظل المصابيح الأخرى تعمل كما هى. 
3- الماء ردىء التوصيل للكهرباء. 

4- الكهرباء شكل من أشكال المادة. 


(ب) اذك رمكونات الدائرة الكهربية. 


9 تابع مستواك 7:0 10:8 13:1 15:14 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمكن توليد الكهرباء باستخدام مغناطيس. ١9‏ 6 

2- يسرى التيارالكهربى فى الدوائر الكهربية المفتوحة. 7خ ؟ 

3- عند إطفاء مصباح فى الدائرة الكهربية الموصلة على التوازى تظل بقية المصابيح مضيئة. ( ) 

4- فى الدائرة الموصلة على التوالى يسرى التيارالكهربى فى اتجاه واحد. 89 6 
(ب) علل لما يأتى: 

- تغطى أسلاك الكهرباء بطبقة من المطاط أو البلاستيك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- يمكن توليد الكهرباء بواسطة 
2- عندما يتدفق التيارالكهربى خلال سلك معدنى ينتج حول السلك. 
3-يمرالتيارالكهربى فى مسارات متفرعة فى حالة التوصيل على 
4-تغطى أسلاك الكهرباء بمادة للحماية من أخطارالكهرباء. 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 
- تحريك مغناطيس داخل ملف معدنى موصل بجلفانومتر. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيستخدم للاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. )0 1 
2- أحد مكونات الدائرة الكهربية الذى يحد من تدفق التيارالكهربى. 0 2 
3- مواد تسمح بمرورالتیارالکهربی من خلالها. 0 ( 
4- مسارمغلق لحركة الشحنات الكهربية. ) ( 


(ب) اذكرأهمية المولد الكهربى. 


© تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- يغلف خلايا جسم الضفادع من الخارج 


(۱) سيتوبلازم (ب) غشاء خلوى 
(ج) جدارخلوی ( د ) سليلوز 
2-. تشتزك جميع خلذيا الكائناك الحية فى وجود 1 
(١)نواة‏ (ب) جدارخلوى (ج) فجوة عصارية كبيرة ( د ) غشاء خلوى 


ب اتعطبواقى اتشكل المقابل مسئكول عن اداخل الحلية. 
(١)الإخراج‏ (ب) التخزين (ج) إنتاج الطاقة (د) النقل ك 


4- أى العضيات التالية أكثرصلابة؟ 1 
)١(‏ الغشاء الخلوى (ب) السيتوبلازم (ج) الجدارالخلوى ( د ) الفجوة العصارية 


5- إذا علمت أن خلايا الدم الحمراء البالغة لا يمكنها الانقسام. فقد يكون ذلك بسبب عدم وجود بها. 
(۱) جدارخلوى (ب) بلاستيدات خضراء (ج) نواة ( د ) سيتوبلازم 


6- عند ملامسة سلك يسرى فيه تياركهربى تحدث صدمة كهربية ؛ وذلك لأن 


)١(‏ جسم الإنسان عازل للكهرباء (ب) جسم الإنسان أصبح جزءًا من الدائرة الكهربية 
(ج) الكهرباء لديها طاقة عالية ( د ) جسم الإنسان لديه مقاومة كهربية كبيرة 
7- تتشابه البطارية فى الدائرة الكهربية مع فى التغلية. 
)١(‏ السيتوبلازم (ب) الشبكة الإندوبلازمية 
(ج) الميتوكوندريا ( د ) البلاستيدات الخضراء 
8- كل ممايلى من أمثلة العضلات ما عدا 
)١(‏ الحجاب الحاجز (ب) القلب (ج) الرئتان ( د) المثانة البولية 
9- أى المواد التالية لاتنفذ عبرأغشية الخلايا؟ 
)١(‏ الأملاح الزائدة (ب) الماء (ج) البراز ( د ) اليوريا 
0- عند فتّح المفتاح فى الدائرة المقابلة . أى المصباحين سوف يضىء؟ 5 يا 
)١(‏ المصباح (1) (ب) المصباح (2) 1 
(ج) المصباحان (1) و(2) ( د ) لن يضىء أى مصباح 20 
© ماطريقة توصيل المصابيح فى الشكل المقابل؟ 38 
0 


Le. J 
أسئلة متنوعة: لقا‎ © 


- قام صديقك بتركيب دينامو للدراجة لإضاءة المصابيح بها ولكنه وجد أن إضاءة المصباح 5 إن منخفضة أثناء 


حركته. ما النصيحة التى تقدهها له لزيادة إضاءة المصابيح؟ 


2 


الوحدة الأولى 


© اخترالإجابة الصحيحة: 


1- أى ممايلى يعد ترتيبًا من الأكثرتعقيدًا إلى الأبسط؟ 


١(‏ ) خلية. نسيج. عضو جهاز. (ب) نسيج. خلية. جهان عضو. 
(ج) جهان عضو نسيج. خلية. ( د ) جهان نسيج. خلية. عضو. 
2- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 
)١(‏ غشاء الخلية. (ب) الميتوكوندريا. 
(ج) الريبسومات. ( د )النواة. 
3-أى من التراكيب التالية موجود فى كل من الخلايا النباتية والحيوانية؟ 
)١(‏ غشاء الخلية. (ب) جدارالخلية. 
(ج) فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء. ( د ) البلاستيدة الخضراء. 
4- مركزالتحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو 
)١(‏ الميتوكوندريا. (ب) النواة. 
(ج) جهازجولجى. ( د ) البلاستيدة الخضراء. 
5-أى مما يلى موجود فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الإنسان؟ 
)١(‏ جدارالخلية. (ب) الميتوكوندريا. ‏ (ج) غشاءالخلية. ( د ) السيتوبلازم. 
6- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة؛ فإن إحدى هاتين العضلتين بينما الأخرى 
)١(‏ تتحرك. تظل ثابتة. (ب) تنقبض. تنبسط. 
(ج) تظل ثابتةء تنبسط ( د ) تظل ثابتة. تنقبض. 
7-أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 
)١(‏ عضلات المعدة. (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة. 
(ج) عضلات المرىء. ( د ) عضلات الرقبة. 
8-ما مجموعة الأعضاء التى يستخدمها الجسم لنقل الغازات داخل الجسم وخارجه؟ 
)١(‏ القلب. والأوردة. والشرايين. (ب) الأنف. والقصبة الهوائيةء والرئتان. 
(ج) العضلات. والعظام . ( د ) البنكرياس. والحويصلة الصفراوية. والغدة الدرقية. 


9- ما الأجهزة التى تشارك فى القيام بعملية الإخراج؟ 
)١(‏ الجهازالتنفسى. والجهازالدورى» والجهاز الهضمى. 
(ب) الجهازالبولى؛ والجلد؛ والجهازالتنفسى. 
(ج) الجهازالدورى. والجلد. والجهازالعصبى. 
( د ) الجهازالعصبى. والجهازالتنفسى. والجهاز الهضمى. 
0- ما هی النفرونات؟ 9 
١(‏ ) أوعية تحتجزالبول قبل خروجه من الجسم. 
(ب) المكان الذى يخرج منه البول خارج الجسم. 
(ج) الأعضاء المسئولة عن تفتيت الطعام إلى أجزاء صغيرة. 
( د ) وحدات مجهريّة تعمل على ترشيح الدم واستخلاص البول. (o‏ 


[ | تدريباتالكتاتالمدرس 


1- مرض السكرهو اضطراب فى الغدد الصماء؛ فالأشخاص الذين يعانون من مرض السكرتعجز الديهم عن 
إنتاج ما يكفى من الأنسولين. 
10 السويصملة الصتراوية (ب) الغدة الدرقية. 
إن المتكرياس: ( د )الأمعاء الدقيقة. 
2- العوامل التى تنوقف عليها قوة الجاذبية هى 
() الكتلة والشكل. (ب) الحجم والشكل. 
(ج) الكتلة والحجم. ( د ) المسافة والكتلة. 
3- من المواد العازلة للكهرباء 
اا تةي (ج) النحاس. (د) الألومنيوم. 


4- عند استبدال قطعة خشب بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربائية يسبب ذلك 


(۱) سريان التيار. (ب) فتح الدائرة. (ج) إغلاق الدائرة. (د) إضاءة المصباح. 

5- من شروط إضاءة المصباح فى الدائرة الكهربية 
)١(‏ وجود بطارية فى الدائرة. (ب) أن يكون المفتاح مُغلقًا. 

(ج) عدم وجود مادة عازلة فى مسارالدائرة. ( د ) جميع ما سبق. 

6- أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح (ع) فى الدائرة الكهربية الآنية ؟ : | | 
(4-3(00) (ب104- ها و 5 
(ج)(2-1) 8-2-3 3 

: 5 ع 46 

© أكمل باستخدام بنك الكلمات التالية؛ ے تدا 


(غشاء الخلية - عضيات - أعضاء - جدار خلوى - الدورى- الهضمى - الكلى - المثانة ) 
1- يحيط بغشاء بعض الخلايا 
2- التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى 


3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة 


4- يسمح بدخول وخروج الماء للخلايا للحفاظ على توازن المياه على جانبيه. 
5- تتسارع نبضات القلب فى الجهاز عند الشعوربالخوف. 
6- تعمل فى الجهازالبولى على تنقية الدم. 


© اكتب المصطلح العلمى لكل من: 


1- مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. ) ( 
2- جهازيستخدم فى فحص الأشياء الدقيقة. 0 ( 
3-النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس 2 ( 
4- جهازيفرزا لهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة . ) ( 
5- شحنات كهربية صغيرة تتحرك داخل الأسلاك فى الدائرة الكهربية المغلقة. ) ( 
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الوحدة لاوت |( 


© ضع علامة (”) أو علامة (۸) أمام العبارات الآنية: 


1- جميع الخلايا تتكون من عضيات. ويؤدى كل منها وظيفة مختلفة. ) ( 
2- يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. 7 € 
3- يتم تخزين الماء والفضلات فى الفجوة العصارية. ( 
4- تتشابه الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تمامًا فى التركيب. ) ( 
5- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. () ) 
6- لا يستجيب المج عند الشعوربالتوتر. ) 8 
7- يعمل كل جهازفى الجسم منفردًا عند التعرض للخطر. 3 u‏ 
8- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 1 © 
9- يشارك الجلد فى إخراج العرق من خلال المسام, 200 
0- تعمل عضلات الجسم معًا فى الوقت نفسه. 0 ( 
1- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم فى جسمه. 0 1 
2- الخلايا العضلية عبارة عن ألياف قصيرة تسمح بالحركة وتخزين وإطلاق الطاقة. 200 


(() صل العبارات فى العمود (أ ) بما يناسبها فى العمود (ب): 


(i)‏ (ب) 
1- جهاز ا لإخراج ) ) تعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. 
2 الغدد الصماء 4 ) يعمل على تنقية الدم وإخراج فضلات الجسم . 
3 الجهازالعضلى الهيكلى 0 ) يعمل على انقباض الأنسجة وتحريك الجسم. 
) ) تعمل على نقل الغازات من خلال الأوعية الدموية. 


الوحدة الأولى 


© (1)أكشراليدالةالصحيحة: 


1- التراكيب الصغيرة الموجودة داخل الخلية تسمى 
)١(‏ أنسجة (ب) عضيات (ج) أعضاء ( د ) أجهزة 


2- تحصل الخلية على الطاقة من الطعام باستخدام الأكسجين عن طريق عملية 


(1) الهضم (ب) الدوران (ج) التنفس الخلوى (د)التحلل 
3- يعثبر مصدرالشحنات الكهربية التى تنتقل خلال الدائرة الكهربية. 
(١)المصباح‏ (ب) المفتاح (ج) البطارية ( د )الأسلاك 


4- أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 
(١)المعدة‏ (ب) المرىء (ج) الرقبة ( د ) الأمعاء الدقيقة 
(ب) اذكروظيفة البنكرياس فى الإنسان. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تنجذب جميع المعادن إلى المغناطيس. ) ( 
2- يخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة حتى يتم التخلص منه. ) ( 
3- تتكون اليوريا من تفكك الكربوهيدرات داخل خلايا الجسم. 2 5 
4- يستخدم جهازالجلفانومتر للاستدلال على مرورتيارات كهربية صغيرة. ( ) 


(ب) ما الجهازالمستخدم فى رؤية عضيات الخلية؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- جهازيقوم بإفراز الهرمونات وضبط حرارة الجسم. ) ( 
2- حركة الشحنات الكهربية فى موصل فى مسار مغلق. ) ( 
3- سائل هلامى تسبح فيه مكونات الخلية. ) ( 
4- عضويقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات فى صورة بول. ‏ ( ( 


(ب) تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس ولكنها تغطى بطبقة من البلاستيك. بم تفسرذلك؟ 
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)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 


1- تعتبرعضلة القلب من العضلات اللا إرادية. ) ( 
2- يظهرالتأثيرالمتبادل بين الكهربية والمغناطيسية من خلال المحرك الكهربى. 7 € 
3- تحتوى جميع الخلايا على نواة. J‏ ( 
4- يتكون النسيج من عدة أعضاء مختلفة. ) ( 


(ب) علل لما يأتى: تعتبرالرئتان من أعضاء الإخراج. 


© )6 اترا اة الصحيحة: 


1- تحول المولدات الطاقة إلى طاقة كهربية. 

)١(‏ الصوتية (ب) الضوئية 

(ج) الحركية (د ) المغناطيسية 

2- أى مما يلى يوجد فى الخلية النباتية ولا يوجد فى الخلية الحيوانية؟ : 
)١(‏ السيتوبلازم (ب) البلاستيدات الخضراء 
(ج) النواة ( د ) غشاء الخلية 

3- يتكون جسم من خلية واحدة. 

(١)الطيور‏ (ب) الإنسان 

(ج) البكتيريا ( د ) النباتات 

4- إذا أردت تصميم دائرة كهربية يمربها تيار كهربى. فأى المواد الآتية لن تقوم باستخدامها؟ 
)١(‏ ملعقة من الألومنيوم (ب) قطعة من القماش 
(ج) ساق من النحاس ( د ) مسمارحدید 


(ب) ماذا يحدث إذا فقد الغشاء الخلوى خاصية النفاذية الاختيارية ودخلت كمية كبيرة من الماء للخلية؟ 


© 65)صوب ها تحت حا فى العيارات آلاتية: 


1- عند لمس سلك غير معزول يمربه تيا ركهربى تحدث حرائق كهربية. 
2- تقوم الميتوكوندريا بجمع ونقل البروتينات داخل الخلية . 

3-. تعتبرعضلة العين من العضلات الإرادية. 

4- يعتبرالحالب هو العضو الرئيسى فى الجهاز البولى. 

(ب) ما طريقة توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل؟ ولماذا؟ 


(a 15:14 13:11 10:8 T0 تابم مستواك‎ 


0( مشروع الوحدة الأولى 


المقدمة 
٠‏ هل حلمت يومًا بالسفرإلى الفضاء؟ هذا النوع من السفرليس كأى 


شىء يجربه الإنسان على الأرض. 

) تؤثرالتغيرات نتيجة انعدام الجاذبية فى الفضاء على أنظمة (أجهزة‎ ٠ 
أجسامنا بعدة طرق؛ لذا يجب على رواد الفضاء أن يكونوا على دراية‎ 
بمثل هذه التأثيرات. وأن يتخذوا احتياطات خاصة للحفاظ على‎ 


سلامتهم وصحتهم أثناء وجودهم فى الفضاء. 


ش ٠‏ عناصر الموضوع 
© جسم الإنسان فى غياب الجاذبية 

٠ |‏ تؤثرظروف الحياة فى الفضاء على أجسام رواد الفضاء؛ لذلك 
يجب عليهم أن يخضعوا لتدريب بدنى مكثف وفحص قبل إرسالهم 
إلى الفضاء. 

٠‏ يتحرك رواد الفضاء فى محطة الفضاء الدولية بسرعة تزيد على 
0 كم/س مما يعنى أنهم فى حالة سقوط حر باستمرار. 

٠‏ إذا سبق لك أن رأيت رواد فضاء يحلقون فى الفضاء ببذ لاتهم 


الفضائية ‏ فقد تتمكن من تخيل شعورانعدام الوزن. 


© ذوارالفضاء 


٠‏ لاتزال الحياة فى الفضاء صعبة على جسم الإنسان؛ حيث يعانى معظم رواد الفضاء من دُوار الفضاء الذى يشبه 

أ إلى حد ما الشعور بدوارالسيارة؛ فعندما تقل الجاذبية تتأث ر أجهزة الجسم المختلفة بطرق مختلفة. 

٠‏ لتجنب المخاطرالتى يتعرض لها رواد الفضاء. فإنه توجد أنظمة داعمة على متن المحطة الفضائية وفى بذلات 
الفضاء للمساعدة على تلبية احتياجات رواد الفضاء على قيد الحياةء ومكافحة تأثيرات الظروف المحيطة فى 
الفضاء على أجسامهم. 


| © الفضاء والجهازالدورى 

٠‏ يضخ القلب الدم بصورة طبيعية إلى المخ فى الاتجاه المعاكس لقوة الجاذبية ؛ حيث تساعد الجاذبية على تدفق 
الدم إلى أطرافنا وبقية أجسامنا. 

٠‏ انخفاض قوة الجاذبية فى الفضاء يعطل هذا النمط الطبيعى. ويؤثر اضطراب هذه العملية فى المخ والعينين 
والهيكل العظمى وكل الأعضاء الأخرى فى جسم الإنسان. 


© الفضاء والجهازالحركى 


٠‏ جسم الإنسان فى الفضاء لا يبذل جهدًا للتحرك؛ لأن رواد الفضاء يسبحون فى الفضاء. وهذا يبدو رائعًا بععض 


الوقت» ولكن على المدى الطويل يكون صعبًا على جسم الإنسان؛ فيشعررائد الفضاء بأنه لم يعد بحاجة إلى بناء 


العظام؛ لذلك يبدأ الهيكل العظمى فى الضعف أو فقدان المعادن. 


ه يمكن أن يفقد رواد الفضاء ما يصل إلى 2.5 من المادة العظمية لديهم كل شهر فى الفضاء؛ لأنه لا يطلب من 


عضلات رواد الفضاء العمل لمقاومة الجاذبية فتبدأ العضلات فى فقدان كتلتها أو الضمور. 
٠‏ لمكافحة هذه الآثارالسلبية على الجهازالحركى. يجب على رواد الفضاء ممارسة الرياضة لمدة ساعتين ونصف يوميًا. 


٠‏ بعد أن تعرفت بعض التحديات البدنية للحياة فى منطقة الجاذبية يجب على العلماء التخطيط جيدًا للسفر 


إلى الفضاء فى المستقبل عن طريق: 
- معرفة الكثير عن كيفية السفر إلى الفضاء وظروف الحياة فى الفضاء والكواكب الأخرى. وتأثير ذلك على أجسامنا. 
- دراسة البنية التشريحية ووظائف أعضاء الجسم لدى رواد الفضاء قبل السفرإلى الفضاء وبعد عودتهم. 


- تصميم برامج وابتكارأجهزة ستقلل من المخاطر الصحية التى سيواجهها رواد الفضاء عند السفرإلى أدنى حد ممكن. 


المشروع البينى للتخصصات 

0 فى هذا المشروع سوف تستخدم مهاراتك فى العلوم والرياضيات لإيجاد حل لمشكلة حقيقية. ستفكرفى طرق تفكير المخ 
والكمبيوتر أو جهازالروبوت. وكذلك تصميم جهازيساعدك فى استكمال واجبك المنزلى. 

٠‏ يتناول المشروع استخدام تكنولوجيا مبتكرة لحل مشكلات عالمية .. خلال هذا المشروع قد تمارس بعض الأعمال الإضافية 
المتعلقة بهذا التحدى فى فصل الرياضيات. 


* وسنتعرف خطوات عملية التصميم الهندسى كما هو موضح فى المخطط التالى: 


@. 


حاص 
د 


الاختبار 


© قم بقراءة القصة بكتاب الطالب. 
© اقرأ المعلومات التالية عن آلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 
© شارك أصدقاءك واعملوا معًا فى فريق للنظرفى تصميم نموذج أولى لآلة المساعدة فى أداء الواجب المنزلى. 


الآلات أشياء غير حية تساعدنا فى إكمال المهام وتقليل الطاقة اللازمة للقيام بالعمل. 


٠‏ يؤدى الابتكار إلى إعداد أنظمة ميكانيكية جديدة ومطوّرة. 


٠‏ إن فهم كيفية عمل الأنظمة ومعرفة تفاعلات الطاقة والمادة أمرمهم للغاية لصنع آلات جديدة. 


1 


الذكاء الاصطناعى 
الذكاء الاصطناعى 


٠‏ هوفرع من علوم الحاسوب يركز على صنع آلات تقوم بالأعمال وتتعلم وتتفاعل مثل الإنسان. 
٠‏ اكتشف العلماء طرقًا عديدة لصنع أجهزة كمبيوترذات ذكاء اصطناعى لمساعدتنا فى كثير من المجالات. منها: 


٠‏ تستخدم المستشفيات والأطباء الحواسب الفائقة لمراجعة بيانات الأفراد الصحية ؛ حيث تساعدنا فى توافر الكم الهائل 
من المواد فى قواعد البيانات العامة والمراجع الطبية والدوريات العلمية لتطوير المزيد من المعالجات التى تتناسب 


مع العلاجات المخصصة. 


« دراسة التواصل بين المخ والكمبيوترهى أحد مجالات البحث المهمة فى الذكاء الاصطناعى ؛ حيث يحدث التواصل بين 
المخ والكمبيوتر عندما يستخدم الجهازإشارات من المخ للتحكم فى شىء ماء مثل مؤشر على جهاز كمبيوتر أو التحكم فى 
حركة الأصابع كجزء من طرف صناعى. 


٠‏ بالإضافة إلى التطبيقات الطبية؛ يجد الذكاء الاصطناعى 
طريقه فى الوظائف الخطيرة على الإنسان. فمجالات 
التعدين. ومحطات الطاقة النووية: والتشييد. هى 
مجالات يتم استخدام الروبوتات فيها. 

٠ه‏ فكّرفى الوظائف التى يمكن للروبوتات أن تقوم بها والتى 

قد تساعد فى الحفاظ على سلامة الأشخاص. 


٠‏ يؤثر الذكاء الاصطناعى فى اقتصادنا؛ فالمزارعون يتعرضون للضغط 
المتزايد لإتتاج المزيد من المحاصيل لإطعام المزيد من الناس. 

٠‏ يتم صنع الروبوتات لأداء المهام الصعبة التى لم يكن من الممكن أداؤها 
فى الماضى. 

٠‏ يمكن للروبوت المزارع التعامل مع البيئة المحيطة به من خلال جمع 
الخضراوات أوالفواكه؛ واستخدام المبيدات الحشرية فى مناطق محددة 
أو زراعة البذور. كما يمكن أن تخبرنا المستشعرات على ذراع الروبوت أى 
حبة طماطم ناضجة وأيها غيرناضجة؛ بناءٌ على شكلها وحجمها. 

٠‏ يمكن للأنظمة الدقيقة الأخرى أن توزع المياه. وتنثر البذور. وترش 
الأسمدة والمواد الأخرى التى تحافظ على صحة النبات من خلال تطبيق 
على شبكة الإنترنت» مثل لعبة من ألعاب الزراعة الشهيرة. 

٠‏ يؤثر الذكاء الاصطناعى. كما رأيت» فى العديد من جوانب الحياة فى 
المجتمع بشكل إيجابى. 

٠‏ فكّرفى مجتمعك المحلی» كيف أثرت التكنولوجيا فى المكان الذى تعيش 
فيه؟ كيف تعتقد أن الوظائف فى المنطقة المحيطة بك قد تتأثر نتيجة 
للتطورالمستمرللذكاء الاصطناعى؟ 


الفكرة: 


تصميم روبوت (آلة ) للمساعدة فى أداء الواجب المنزلى الخاص بك. 


المواد المستخدمة: 


مواد لصنع النموذج مثل: الصناديق - ورق مقوى - خيط - مقص -غراء - شريط لاصق. 


الخطة: 
٠‏ اتبع هذه الخطوات مع زملائك: 
© استعراض التحدى: ادرس التحدى جيدًا. ثم قم بتصميم متطلبات هذا المشروع. 
© توزيع أدوارالمجموعة: حدد دوركل فرد فى مجموعتك» مع تسجيل كل اسم بجانب الدورالمكلف به. 
© استعراض الأفكارفى رسومات توضيخية: راجع بيانات المواد مع زملائك فى الفريق. ثم ابدأ عملية العصف الذهنى. راجع رسوماتك 
التوضيحية وحدد تصميمًا واحدًا لتطويره. وأضة المزيد من التفاصيل ليكون هو المخطط الذى ستعتمد عليه فى تصميم الحل. 
© التخطيط والتنفيذ: قم بتجميع المواد وتأكد من تسجيل الخطوات وتنفيذها بشكل صحيح لعمل تصميم النموذج الخاص بك. 
© التأمل والتقديم: عند الانتهاء. قم بمراجعة منتجك والعملية؛ استكمل الملاحظات والاستنتاجات. حدد أساليب للتحسين» 
حضرنفسك للمشاركة مع فصلك. 


® 


أدوار المجمو 


قائد المجموعة: 


تقديم التشجيع والدعم ومساعدة أعضاء الفريق لأداء أدوارهم, مع متابعة المخطط الزمنى. 


مسئول المواد: 
تجميع المواد وترتيبهاء وطلب المزيد من المواد عند الحاجة. ضبط المواد ب الحاجة مثل( تقطيع - 
تعديل الحجم - طى الأشياء ...). 


المهندس: 


| تنسيق بناء النموذج واقتراح إجراء الاختبار عند الحاجة. والتأكد من البناء الآمن. 


| مراسل الفريق: 
تسجيل كل الخطوات العملية ومشاركتها لاستكمال التحدى. 


الك 8 
« ما الذى يعجبك فى هذه الأفكار؟ 


« أين تستطيع إدخال (إضافة ) بعض التحسينات على هذه التصميمات؟ 


٠‏ كيف تحول تصميمك من كيس أو زجاجة بلاستيكية إلى شىء جديد؟ ما الأدوات التى استخدمتها؟ 


» ما المشكلات التى واجهتك عند تصميم المنتج؟ اذكر مشكلتين. وكيف قمت بحلهما؟ 


الحصول على الطاقة 


حقائق علمية درستها: 
هاتعامنا فيماسيق أن قير د ر ةا ترا دى إلى تعيرعالات تماد ف مكل ترخات الماء: 
- عندما يكتسب الثلج الحرارة يتحول إلى ماء سائلء وباستمراراكتساب الحرارة يتحول الماء إلى بخارماء. 
- عندما يفقد بخارالماء الحرارة يتحول إلى ماء سائلء وباستمرارفقد الحرارة يتحول الماء إلى ثلج. 


العلاقة بين درحة الحرارة وانتقال الحرارة والتكتولو 


٠‏ عند اكتساب المادة الحرارة يؤدى ذلك إلى سخونة المادةء بينما عند فقد الحرارة يؤدى إلى 
برودة المادة. 

ه يستخدم الترمومتر فى قياس درجة حرارة المادة للتعبيرعن مدى سخونة المادة أو برودتها. 

انتقال الحرارة: 

ه تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 

ه تختلف المواد فى درجة توصيلها للحرارة فتنقسم إلى مواد موصلة للحرارة ومواد عازلة للحرارة. 

ه يساعدنا فهم كيفية انتقال الحرارة واستخدام التكنولوجيا فى ابتكار مواد تلبى احتياجاتنا المتعددة. 


مثال1: ارتداء قفازات الفرن عند طهى الطعام. 
-عندما نقوم بطهى الطعام تنتقل الحرارة إلى أوانى الطهى وتصبح ساخنة؛ 
لذا نستخدم قفازات مصنوعة من مواد عازلة للحرارة للإمساك بأوانى 


الطهى وحمايتنا من الأذى. 


مثال2: اختيارنوع الملابس المناسبة للمناخ. 

ه تمتص الملابس الداكنة الحرارة؛ لذا ينصح بارتداء الملابس الداكنة شتاءٌ. وتسمح 
الملابس الفضفاضة الفاتحة بمرورالهواء؛ لذا ينصح بارتدائها صيفًاء 

- تساعدنا درجة الحرارة على معرفة نوع الملابس المناسبة حسب المناخ فى البيئة 


المحيطة بنا. 
ا ا 
الباردة والمشرويات الساخنة. 


- تساعدك دراسة الحرارة وخصائصها المختلفة فى الحفاظ على درجة حرارة 
الأطعمة والمشروبات الباردة أوالساخنة عن طريق استخدام أدوات تمنع اكتساب 
أوفقد الحرارة مثل الأوانى العازلة للحرارة (الترموس). 

1- الطاقة الحرارية وتأثيرها على خصائص جزيئات المادة. 

2- الصورالمختلفة لتحولات المادة وعلاقتها بدرجة الحرارة. 3- طرق انتقال الحرارة بين المواد المختلفة. 
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بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم,. يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 

ه تفسير أنماط حركة الجسيمات فى المواد الصلبة والسائلة والغازية. 

« تقديم دليل يوضح تأثيرارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها فى حركة الجسيمات وحالة المادة. 
ه تفسيرالعلاقات بين درجة الحرارة وانتقال الحرارة والطاقة الحرارية. 

ه تصميم نموذج عن العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات ودرجة الحرارة. 


ه استخدام الترمومترلتحديد تأثيرتغيردرجة الحرارة فى حركة الجسيمات. 


الوحدة الثانية ‏ المفهوم الأول: الطاقة الحرارية وحالات المادة 


هل تسطيع الشرج؟ : + | أستطيع مشاركة الأفكار 
يناقش التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية والتغيرات التى تحدث الحرارة 

يناقش ١‏ بین الحرارية والتغيرات التى : ألثى لم اتأكد منها بعد 
نيمات الفادة. 

تشكيز الزجاج أستطيع طرح أسئلة 
يوضح التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية والتغيرفى حالات المادة. للتوضيح. 


ما الذى تعرفه عن الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة؟ 
يوضح التلاميذ تأثير الطاقة الحرارية فى طريقة حركة الجسيمات فى حالات 


المادة المختلفة. 

طاقة الحركة - 
الطاقة الحرارية . وانتقال الحرارة. ودرجة الحرارة الطاقة الحرارية - 
يستنتج التلاميذ العلاقة بين الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجة الحرارة. انتقال الطاقة - درجة 

الحرارة 

تغير حالات المادة الانصهار- التجمد - أستطيع توفع النتائج 
يصمم التلاميذ نماذج توضح تأثير التغيرات فى درجة الحرارة فى حركة الجزيئات. التكثف- التبخر وتلخيصها. 
البحك1 1 الحرار 1a‏ ات 
لبحث العملى: درجة الحرارة وحركة الجسيما ١‏ أستطيع توفع التقائج 
يقدم التلاميذ تفسيرات عن مستوى استقرارنظام ما والتغيرات التى يمكن أن اينات تعس 
تحدث له بمرورالوقت مع اكتساب أو فقد للطاقة الحرارية. 9 
الطاقة الحرارية وحركة الجسيمات 
يحلل التلاميذ الرسم البيانى الذى يعبر عن تغيّْرحالات المادة. 5 
التمدد الحرارى التمدد الحرارى - أستطيع توقع النتائج 
يتعاون التلاميذ عن طريق مشاركة توقعاتهم عن تأئيردرجة الحرارة فى الأجسام. : الانكماش الحرارى أ وتلخيصها. 
البحث العملى: صنع ترمومتر 
يعمل التلاميذ على صنع ترمومتر واختبار نوقعاتهم عن ارتفاع أو انخفاض الطا عه 
الحرارية للمادة والنغيرات الملحوظة التى تحدث للمادة. 
زيادة الطاقة الحرارية 
2 بسي جزيئات المادة 


يصمم التلاميذ نموذجًا يوضح تأثير الطاقة الحرارية على حركة ات المادة. 


جل أدلة كعالم 


يقدم التلاميذ تفسيرات علمية عن الظاهرة محل البحث «تشكيل الزجاج». 


التطبيق العملى (111/1 5) وصللات التمدد الحرارك 
يدم التلا 
ومدى فاعليتها. 


بيمًا ملخضًا عن وصلات التمدد المستخدمة فى التشييد والبناء : 


مراجعة : الظاقة الحرارية وحالات المادة 
يقوم التلاميذ بعمل ملخص عن تأثيرالطاقة الحرارية فى تحولات المادة ت 
والتغيرات الملحوظة للمواد المختلفة, 1 


... عند وضع كوب به ماء فى فريزر الثلاجة فإن‎ ٠ 
الماء يكتسب طاقة حرارية [_) الماء يفقد طاقة حرارية‎ )[ 

تعلمنا فيما سبق أن: 

* المادة توجد فى ثلاث حالات هى: الصلبة والسائلة والغازية. 

© الماذة تتكون من جسيمات فى حالة حركة مستمرة تسمى الجزيئات أو الذرات. 


٠‏ لاحظ الصورة المقابلة التى تعبر عن ينبوع ماء ساخن: 


- تقع معظم ينابيع المياه الساخنة بالقرب من المناطق التى تنشط فيها البراكين. 
5 5 5 2 1 لديم ا دعن 5 5 ينبوع ماء ساخن 
- تنسبب الصخورالمنصهرة الموجودة فى باطن الأرض فى ارتفاع درجة حرارة الماء 
المتسرب إلى باطن الأرض (حالة سائلة) مما يؤدق إلى صعوده على السطح ساخنًا وتحوله إلى بخارماء (حالة غازية). 
© الطاقة الحرارية وعلاقتها بحالات المادة 
« يعتمب تشيرحالة المادة من حالة إلى الخرى »على مقد] رالطاقة الحرارية للماذة كما يلى: 
1-عندما تكتسب. جسيمات المادةظطاقة حزاريةتزداد سرطتها وتتباهس عن يعطبها وقل تتسهرالمادة واخ 


2 - عندما تفقد جسيمات المادة طاقة حرارية: تقل سرعتها وتتقارب من بعضها وقد تتجمد المادة أوتتثكثف. 


أمثلة توضح تغير حالات المادة 


تنصهر الزبدة عند 
تسخينها أو تركها لغترة 


كيف ترتبط التغيرات فى الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجات الحرارة بجسيمات المادة؟ 
٠.‏ تزداد الطاقة الحرارية لجسيمات المادة عند تسخينها (ارتفاع درجة حرارتها ) وتقل عند تبريدها ( انخفاض درجة حرارتها )؛ 
مما يؤدى إلى تغيرحالة المادة. 


0 


الوحدةالنانيت | ا 


2) 


® 


ه فى رأيك: تحتاج عملية تشكيل الزجاج إلى درجات حرارة ........:.... 
لفت ل)مرتفعة. 
تعد عملية صناعة وتشكيل الزجاج من العمليات المهمة فى حياتنا والتى تعتمد على الطاقة الحرارية. 
© عملية تشكيل الزجاج 
ه يمكن تشكيل المواد (مثل الزجاج) عن طريق تغييردرجة حرارتها مما يؤدى إلى غير الحالة الفيزيائية لها. 


ه المخطط التالى يوضح خطوات تشكيل الزجاج تحت درجات حرارة مرتفعة جدًا: 


* 


ضع علامة ( 7 ) أوعلامة ( × ) أمام العبارات الآتية: 


1- تتم جميع مراحل تشكيل الزجاج فى درجات حرارة مرتفعة. 3 1 
2 -تتغير خالة'الماذة غند تغيردرجة حرازتها: 23 


err EE 


همه 


© العلاقة بين الطاقة الحرارية وحالة المادة 


ه تمتلك المادة مقدارًا من الطاقة الحراريةء وتعتمد الطاقة الحرارية للمادة على حركة جسيماتها. 
٠‏ انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخريعرف باسم الحرارة. 


ه الجدول التالى يوضح الاختلاف بين شكل وخصائص حركة الجسيمات فى كل حالة من حالات المادة: 


خواص المادة المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية 


تتحرك بشكل بطیء» تتحرك بشكل أسرع من المادة 
حركة الجسيمات (تهتزفى مواضعها) وتمتلك . الصلبة؛ وتمتلك مقدارًا متو هاا 
أقل قدرمن الطاقة. من الطاقة. 


أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(ثابت - متغير- عالية - منخفضة) 
1ن 'تتميزجزيكات الماةة الصلبة بأنها مترابظةاوقريبة جذامن معطا وتهتزبسيقة ...فى اقكائهاء 
2- جزيئات المواد الصلبة لها حجم وشكل ثابتان» بينما جزيئات المواد السائلة لها حجم ثابت وشكل 
....؛لذا فإن جزيئاتها متباعدة. 
وبالتالى تنتشربحرية أويمكن ضغطها . 


3- تتحرك جزيئات المواد الغازية باستمراروبسرعة 
4- المواد الغازية لها حجم + 
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1 5 الدرس الأول 


© تخي الإجابة الصحيحة: 


1- يمكق تحويل المادة هن خالة إلى أشرق غند حد وت تغيرقي دس 


(۱) كتلتها (ب) درجة حرارتها (ج) عدد جسيماتها ( د ) حجمها 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ....................... طاقة حركتها. 

(۱) زادت (ب) تساوت (ج) قلت (د)انعدمت 
3- أى المواد التالية تتحرك جسيماتها بشكل أسرع ؟ ............ 

(١)النحاس‏ (ب) الماء (ج) بخارالماء ( د )الثلج 
4-- جسيمات الماد ۰۰۰۰۰۲ تتمير بان لها شنکاد ثابتًا وحجمًا ثابتاء 

)١(‏ السائلة (ب) الصلبة (ج) الغازية ( د ) جميع ماسبق 


© أكمل العبارات الآتية: 
1- يمكن ضغط المادة فى الحالة ......... 
2- تتميزجزيئات المادة ................. بأنها مترابطة وتهتز فى مواضعها. 


3- حالات المادة ثلاث هى .. 


4- تمتلك جزيئات المادة ... أقل قدرمن الطاقة. 


© ضع علامة ( ⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- المواد الغازية تتحرك جزيئاتها بحرية ويمكن ضغطها. 
2- يوجد الماء فى حالتين فقط. 

3- المواد الغازية لها حجم ثابت وشكل ثابت. 

4- تتكون المادة من جسيمات تعرف بالجزيئات أوالذرات. 
5- جزيئات المادة الصلبة متباعدة عن بعضها. 


6- الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. 


اس لسن اسن سر ra‏ 


0 
0 
0 
0 
2 
) 


® أقمل اتبا راك اا هة باستخدام العلمات بين القوسين: 


3ه اتون گل الموادامن حسيماة صفیرة جد تشفى ر (الذرات -الخلايا) 
2- قوی الترابط بين جزيئات الماء ....................... من قوى الترابط بين جزيئات الثلج. (أقل -أكبر) 
3- تتم عملية تشكيل الزجاج عن طريق . ........ (التبريد ثم الانصهار- الانصهارثم التبريد) 
4ت اعتدساء......................جسيمات المادة ظاقة حرارية تزذاد سرعتها. (تكتسب-اتفقد ) 


© ماذا يحدث عندما...؟ 


- تفقد جسيمات المادة الطاقة الحرارية . 


لتاتى 


© العلاقة بين طاقة حركة الجسيمات وطاقتها الحرارية 
٠‏ تعد الظاقة الحرار|جناق خراص الماذة:وهى :طاقةاغيرسرتية 
ه'تتوقف الطاقة الحرارية للمادة على سرعة الجسيمات المكونة لها. 


طاقة الحركة الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 


الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 


ذرجة الخرارة. مقياساليقوسط طافة سزكة تساك الاد . E n‏ 
ا زک ترمومتر 


ه تقاس درجة الحرارة باستخدام الترمومتر. 


الجسم البارد: يمتلك . وصف الجسم ساخنًا أو بارا يعبر , الجسم الساخن: يمتلك 
5 4 
مقدارًا صغيرًا من الطاقة. عن مقدار طاقته الحرارية. مقدارًا كبيرًا من الطاقة. 


مقدار الطاقة الحرارية للشمة المنصهر أكبر من الشمع الصلب. 
٠‏ لأن سرعة جزيئات المادة فى الحالة السائلة أكبرمن سرعة جزيئات المادة فى الحالة الصلبة. 
ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب من الثلج بين يديك؟ 
تنتقل الطاقة الحرارية من اليد إلى مكعب الثلج وتسبب انصهاره. 


٠‏ عند تسخين المادة تنتقل الطاقة الحرارية إلى جسيماتها ‏ وتكتسب الجسيمات حرارة فتتحرك بشكل أسرع. 
٠.‏ تنتقل الحرارة بثلاث طرق سوف يتم دراستها لاحمّاء وهى: 


1 التوصيل 2 الحمل 3 الإشعاع 


2 


ل "ددشي EEE‏ 


1-9 


© تأثير الحرارة فى تغير حالة المادة 

ه تتوقف حالة المادة على درجة حرارتها. 

٠‏ تتسبب الطاقة الحرارية فى حركة جسيمات المادة وتصادمها مع بعضهاء وكلما زادت الطاقة الحرارية للجسم زادت طاقة حركته. 
٠‏ تؤدى زيادة مقدارالطاقة الحرارية أو انخفاضها عند درجة حرارة معينة إلى تغيرالمادة من حالة إلى أخرى. 


2 اكتساب طاقة حرارية 

ه تحدث عمليتا الانصهار والتبخر عند ارتفاع درجة حرارة المادة. 

© عملية الانصهار 

ه عملية تتحول فيها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
المادة الصلبة المادة السائلة 

عند ارتفاع درجة الحرارة. تزداد طاقة 


حركة الجسيمات وتتحول إلى 


٠‏ درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تعرف بدرجة (نقطة ) الانصهار. 
٠‏ درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تعرف بدرجة (نقطة ) الغليان. 
@ عمنية التبخر 
٠ه‏ عملية تتحول فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

المادة السائلة المادة الغازية 
عند ارتفاع درجة الحرارة. تزداد طاقة 


حركة الجسيمات وتتحول إلى 


اجات اغا من اڭ الجسيمات متباهدة عدا عن بعضها وتتعرك 
بشكل أسرع. ٤‏ بشکل سريع جدًا و عشوائی فى جميع الاتجاها 


٠‏ درجة انصهارالثلج = صفر" منوية: درجة غليان الماء = 100 " منويةء درجة غليان الزئبق = 357 " منوية. 


(e 


(01! فقد طاقة حرارية 


ه تحدث عمليتا التكثف و التجمد عند انخفاض درجة حرارة المادة. 
a O‏ 
٠‏ عملية تتحول فيها المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 


المادة الغازية المادة السائلة 


ه عملية تتحول فيها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. 


المادة السائلة المادة الصلبة 


عند انخفاض درجة الحرارة. تقل 
طاقة حركة الجسيمات وتتحول إلى 


باعدة عن بعضهاء وتتحرك بشكل أ 
أسرع من المادة الصلبة ا 


انخفاض درجة الحرارة 


((6) اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 

1- عند اكتساب قطعة من الثلج طاقة حرارية يحدث لها عملية ... rE‏ 

(تكثف - انصهار- غليان - تجمد) 
2- يغلى الماء ويتحول إلى بخار عند درجة حرارة منوية. 

(صفر" - 95" - 100* - 65( 

ا يتجمك الماء كدك:قريخة اة رخا وة (صفر- 50 - 100-80) 
4- إذا كانت نقطة غليان السائل 100 درجة مئوية فمن المحتمل أن يكون هذا السائل هو ..... 

(الزئبق - الماء - الكحول - البروم) 
5- أى العمليات التالية تحتاج إلى اكتساب طاقة حرارية ؟ نت 


(التحمة.- اللكثف - التيريذ-.الآنصهار) 


)2 أكمل العبارات الأنية باستعدام الكلماتبين الفوسين: 


1- عند وضع ماء فى فريزرالثلاجة طاقة حركة جزيئاته. (تقل - تزداد) 
2- أثناء عملية التبريد المادة طاقتها الحرارية. تفقد- تكتسب) 
3- عندما تقل درجة حرارة المادة بين جزيئاتها: (تزداد المسافات - تقل المسافات) 


© ضع علامة ( ”) أو علامة (7) أمام العبارات الآتية: 


1- تتغيرحالة المادة مع تغييردرجة الحرارة. 


2- عندما تتجمد المادة السائلة وتتحول إلى مادة ضلبة تزداد سرعة الجزينات. 


0 ( 
) ( 
3- تنصهرالمادة الصلبة عندما تفقد طاقة حرارية. 3 
4- الحرارة صورة من صورالطافة غير مرئية . ( ) 
5- تتحول المادة من الحالة الغازية إلى السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. 0 1 
© اكتب المضطلح العلمى: 
1-تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 0 
2- متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 
3- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 


4- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند انخفاض درجة حرارتها. 


0 


5ه الطاقة الثى تعتتسبوز المادةابسبب حرفتها: 


6- عملية فقد المادة الغازية للطاقة الحرارية وتحولها إلى سائل. ) 7 


© ما المقصود ب...؟ 


دورج الانصهار: 


© عند وضع قرص من الفوارفى كأس به ماء يحدث فوران ويذوب قرص الفوارفى الماء. 


- فى ضوء ذلك. يمكننا زيادة سرعة ذوبان قرص الفوار عند وضعه فى 
) مارد اجا 


ه تختلف خصائص المادة باختلاف درجة حرارتها. 


© تأثير درجة الحرارة على حركة الجسيمات 
٠‏ سنقوم فى هذا النشاط بإجراء تجربة للمقارنة بين سرعة انتشار ألوان طعام فى الماء الساخن والماء البارد. 


ع تجربة تأثير درجة الحرارة فى طاقة حرخة الجسيمات وسرعتها (a‏ 
الأدوات: ماء بارد - ماء ساخن - دورقان سعة كليهما 250 مل - 2 ترمومتر- ألوان طعام - قطارتان - نظارة واقية - 
قفازات مقاومة للحرارة - ساعتا إيقاف. 

المحاولة الأولى: استخدام 100 مل من الماءء قطرتين من لون الطعام. 
ضع 100 مل من الماء الساخن فى دورق و100 مل من الماء البارد فى الدورق الآخر. 
ضع الترمومترفى كل دورق وسجل درجة حرارة الماء فى جدول البيانات. 
استخدم القطارتين لإضافة قطرتين من ألوان الطعام إلى كل دورق فى نفس الوقت. 
اطلب من زميلك تشغيل ساعة الإيقاف فى اللحظة التى تضيف ألوان 
الطعام إلى كل دورق. 
سجل الوقت المستغرق لانتشارقطرات ألوان الطعام بالكامل فى كل دورق حتى 


يصبح المحلول متجانسًا مع الحرص على عدم رج الدورقين حتى لا يتحرك 
ألماء فيهماء 


88 8ه 2 


2 


سجل الزمن فى جدول البيانات التالى: 


درجة الحرارة | الوقت المستغرق لانتشار اناا 
(درجة منوية) ١‏ لونالطعام(ثانية»؟ | 
E‏ 5 5 ينون العام 
0 ن الطعا 
ماء يارد 6 28 ا 1 ا 
١‏ بب 


الوحدةالثانية | ا 
المحاولة الثانية: استخدام 200 مل من الماء 4 قطرات من لون الطعام. 


الرس ماللوضيت 
[[©€ ضع 200 مل من الماء الساخن فى دورق و 200 مل من الماء البارد فى 


الدورق الآخن 


2 ضع الترمومترفى كل دورق وسجل درجة حرارة الماء فى جدول البيانات. 


(© استخدم القطارتين لإضافة ؛ قطرات من ألوان الطعام إلى كل دورق فى 
نفس الوقنتاء 

[[5 اطلب من زميلك تشغيل ساعة الإيقاف فى اللحظة التى تضيف ألوان 
الطعام إلى كل دورق. 

زف سجل الوقت المستغرق لانتشارقطرات ألوان الطعام بالكامل فى كل دورق 
حتى يصبح المحلول متجانسا مع الحرص على عدم رج الدورقين حتى لا 
يتحرك الماء فيهما. 

[7 سجل الزمن فى جدول البيانات التالى: 


ة الحرارة | الوقت المستغرق لانتشارلون 
الما 0 الحرارة لوقت المستغرق 1 ارلون الملاحظات 
(درجة مئوية) الطعام (ثانية) 
00007 | ينتشرلونالطعام 
سام ساق 90 18 ا ۴ 
ارد 6 42 وله ج 
التفسير ٠‏ سرعة انتشارلون الطعام فى الماء الساخن أكبرمن سرعة انتشاره فى الماء البارد ؛ لأن جزيئات 


الماء الساخن تتحرك بشكل أسرع مما يؤدى إلى زيادة عدد تصادمات جزيئات الماء مع بعضها 
فينتشرلون الطعام بسرعة. 


5 الاستناد ©) ٠‏ يمتلك الماء الدافئ طاقة حرارية أكبرمن الماء البارد. 


٠‏ كلما زادت درجة حرارة المادة ازدادت الطاقة الحرارية لهاء وبالتالى تزداد حركة جسيمات المادة 
وتتحرك بسرعة أكبر. 


8 اة الحرارةاهى المسكولة عن غير ظاقة حركة الجسيمات. 


٠‏ ضع علامة (”) أوعلامة ( 6 ) أمام العبارات الآتية: 


1- تنتشرألوان الطعام بشكل أسرع فى الماء البارد عن الماء الساخن. 3 ا 
2 - الطاقة الحرارية للثلج أقل من الطاقة الحرارية للماء. 6 
3 - يزداد عدد التصادمات بين جسيمات المادة عند ارتفاع درجة حرارتها. ) ) 


الدرس الرايع 


ه عند ترك الآيس كريم خارج الثلاجة فإنه E‏ 
(_) يكتسب طاقة حرارية يفقد طاقة حرارية 
© إذا قمنا بتسخين دورق يحتوى على مكعبات من الثلج عند درجة حرارة ثابتةء 


فإنه ينصهرويتحول إلى ماء سائل . وباستمرارالتسخین فإنه يتحول إلى بخار ماء. 


1060م 


ل 
EBES‏ 


© إذا قمنا بتسجيل درجة حرارة الماء على فترات منتظمة ؛ وتمثيل هذه المعلومات بيانيًا. نحصل على الرسم البيانى التالى: 


درجة الحرارة 


"100 


الزمن 


«بيؤكرالتغيزفى الظاقة الحزارية للمادة على حركة جسيماتها: مما يؤدى إلى سوت تغيرفى الالة القيزيائية للمادة. 


أكمل العبارات التالية باستخدام الكلمات بين القوسين: 
(طاقة حركية - درجة الغليان - درجة الانصهار- طاقة حرارية) 
1- تكتسب جزیتات الماء مت ها تتحول هذه الطاقة إلى .هه لجزيئات الماء. 
2- تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند 
3- بزيادة درجة الحرارة. تصبح قوى الترابط ضعيفة للغاية؛ وتبدأ الجزيئات فى الانتشاربعيدًا عن بعضهاء | 
وغندها يتاحول الماء السائل إلى بخار اء غند ما يصل إلى ا 


2 


(الوحدةنشية | | 


) اضف‎ ١61559 


ه تعلمنا فى الأنشطة السابقة أن حالة المادة تثغير عند تغيردرجة حرارتهاء فماذا يحدث للمادة عند تعرضها للحرارة ؟ 


[) يتغيرحجم المادة (._) تتغيركتلة المادة 
© العلاقة بين درجة الحرارة وحجم المادة 
١‏ مادا للك كر بالاستاكية ممقللة بالهواء فى الظفس البازه لتر من الزن لظ أن حم القزة يفل الرتكمش)ويصعب ريل الك 
ه يختلف سلوك الجزيئات المكونة للمادة وقوى ترابطها باختلاف درجة حرارة المادة. 


ه قوى الترابط بين الجزيئات فى درجة الحرارة المنخفضة أكبرمن قوى الترابط بين الجزيئات فى درجة الحرارة المرتفعة, 
حيث تميل الجزيئات إلى الانتشارعند تعرضها لدرجة حرارة مرتفعة. 


۵ “من التفيرات التى تحدت ماد بسب العتلدف شل ترت الجزيثاث التمدد والإتعماللن. 


التمدد الحرارى الانكماش الحرارى 
اتغي ريخف ث اللجؤبناث المكونة للساذة يؤذق إلى * تغيريحدث للجزيئات المكونة للمادة يؤدى إلى 
زيادة المسافات الفاصلة بينها وضعف قوة ترابطهاء | صغر المسافات الفاصلة بينها وزيادة قوة ترابطها. 
وبالتالى زيادة حركتها. وبالتالى بطء حركتها. 


22 
الك 9 
التمدد الحرارى الانكماش الحرارى 
زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها. نقص حجم المادة عند انخفاض درجة حرارتها. 


م 


© تطبيقات على التمدد والانكماش 


صناعة الترمومترات 


ه يحتوى الكثيرمن الترمومترات على الكحول الملون. 
- الرسم التالى يوضح فكرة التمدد والانكماش الحرارى للكحول الملون باختلاف درجة حرارة المواد: 


٠‏ عند وضع الترمومترف مادة درجة حرارتها مرتفعة: ه عند وضع الترمومترف مادة درجة حرارتها منخفضة: 
- ترتفع درجة حرارة الكحول ويحدث له تمدد حرارى. - تنحفض درجة حرارة الكحول ويحدث له انكماش حرارى. 


فتةح الغطاء المعدنن 


٠‏ أحيانا يصعب علينا فتح غطاء برطمان فنقوم بوضعه تحت ماء ساخن. كما فى الرسم التالى: 


Ta E E‏ 5 52 يتمدد الغطاء ويزداد 
جزيئات الغطاء هند تعرطن القظطاء للماء الساخن EH‏ الغطاء ويزد 
متقارية جدا تتباعد جزيئاته عن بعضها اه ه؟ ا 


SE 
و‎ 1 


٠ه‏ يتم صب ماء ساخن على غطاء معدنى محكم الغلق حتى يمكن فتحه بسهولة .©©© 
- لأن الغطاء المعدنى للبرطمان يتمدد بالحرارة مما يؤدى إلى سهولة فتحه. 


٠‏ تستخدم وصلات التمدد (فواصل التمدد) عند بناء الكبارى وغيرها من المبانى. 
ه عند تعرض الكبارى والمبانى للحرارة يؤدى ذلك إلى تمدد المواد المعدنية المستخدمة 
لتشييد الكبارى والمبانى. 
٠‏ ماأهمية فواصل التمدد عند بناء الكبارى؟ 
- تسمح للأجزاء المعدنية الموجودة فى الكبارى بالتمدد والانكماش بطريقة 


آمنة وتجنب حدوث انحناءات أوتقوس بها. 
وج 5 


9 


الدرسان التالث والرابع 


© أكمل العيازات الأتية'باستخداة الكلمات بيق القوسين: 


1- يحدث حرارى عند ارتفاع درجة حرارة الجسم. (تمدد - انکماش) 
2- تضعف قوى الترابط بين جسيمات المادة عندها حرارية. (تفقد طاقة - تكتسب طاقة) 
3- عند حدوث عملية التمدد لجسم ما المسافة بين جزيئاته. (تزداد - تقل) 
4- عند وضع ترمومتر فى ماء ساخن فإن الكحول الملون داخله ........................ (يتمدد- ينكمش) 


(@ تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 


(i)‏ (ب) 
1- التمدد الحرارى ) ) درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
2- درجة الانصهار ( )نقص حجم المادة عند تبريدها. 


3- الانكماش الحرارى ) ) زيادة حجم المادة عند تسخينها. 
© ضع علامة (”) أوعلامة (۸) أمام العبارات الآنية: 


1- تتقارب جزيئات المادة بشكل أكبر عند تبريدها. 
2- تضعف قوى الترابط بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها. 
3- عند وضع بالون مملوء بالهواء فى مكان بارد يقل حجمه. 
4- يظل حجم المادة ثابثًا عندما تفقد جزءًا من طاقتها الحرارية. 
5- يتمدد غطاء البرطمان عند وضعه تحت الماء البارد فيسهل فتحه. 
6- تنكمش المواد بالحرارة وتتمدد بالبرودة. 

© فسرالمشاهدات الآتية: 


ےھ چ ت تہ ن سے 


1- يزداد حجم البالونات المملوءة بالغاز إذا تركت فترة فى الشمس. 
2ن يقل مسقوق الكتحؤل الملون فى الترمومترعتد وضعه فی إثاء به ماء بارد. 


© ا5ا يحدتة ...1 


1- عدم وجود فواصل التمدد فى المبائى أو الكبارى. 
2- ارتفاع درجة حرارة الماء إلى 100 درجة مئوية. 


3- تبريد مادة سائلة (بالنسبة للمسافات بين الجزيئنات). 


اسل اسن لسرن لسر n‏ 


© فكرة عمل الترمومتر 
ه سنتعرف فى هذه التجربة على تغيرحجم المواد عند تغيردرجة حرارتها وتطبيق هذه الفكرة فى صناعة الترمومترات. 


ج تجربة صنق ترمومتر ) 


الأدوات: كرة من الصلصال قطرها من 3 سمء زجاجة مياه بلاستيكية سعتها 500 مل ألوان طعام حمراء 
اللون. مسطرة مترية. 50 مل من كحول تركيزه 70 /. نظارات واقية . ماصة شفافة من البلاستيك. 


وعاء من الماء الساخن: وعاء من الماء المثلج؛ 50 مل من الماء. 
الرسم التوضيحى 


| © صب كميتين متساويتين من الماء والكحول فى الزجاجة حتى تمتلئ إلى ربع حجمها. س 
/ 


اف أضف إلى الزجاجة ثلاث قطرات من لون الطعام الأحمر. 


4 


ضع الماصة داخل الزجاجة وتأكد أنها لا تلامس الجزء السفلى للزجاجة 
أثناء لف الصلصال حول الماصة وفتحة الزجاجة. 

ضع الزجاجة على سطح مستو وبجانبها مسطرة مدرجة بشكل عمودى. 
سجل مستوى الماء الملون فى الماصة باستخدام المسطرة فى درجة حرارة الغرفة. 


ضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 


8 4 ك ه 


ضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج وقس مستوى الماء الملون فى الماصة. 


مدى سخونة أو برودة الماء __| ارتفاع الماء الملون فى الماصة (سم) 


ماء فى درجة حرارة الغرفة 
ماء سالك 


ماء مثلج 


الملاحظة ٠‏ يرتفع مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء الساخن. بينما ينخفض 
مستوى الماء الملون فى الماصة عند وضع الزجاجة فى وعاء الماء المثلج. 
5 الاستنتاح 742 عند ارتفاع درجة حرارة المادة تزداد طاقة حركة جزيئات المادة وتضعف قوى الترابط بينها وتزداد 
المسافات بين الجزيئات ويحدث لها تمدد حرارى. 
٠‏ عند انخفاض درجة حرارة المادة تقل طاقة حركة جزيئات المادة وتزداد قوى الترابط بينها وتقل 
المسافات بين الجزيئات ويحدث لها انكماش حرارى. 


تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير حجم السائل الموجود به مع تغير درجة حرارته. 


ل الوحدة انات | | 


©رففة 
ه تزداد المسافات بين جزينات الماذة عند ... ENA r:‏ 


( ) ارتفاع ) اتخفاض 


© كيف تتغير الجسيمات المكونة للمادة عندما تتعرض المادة للحرارة أو البرودة ؟ 


ه تظهرصورالطاقة الحرارية فى حياتنا اليومية عند الاستحمام أوتدفئة المنزل وكذلك عند كى الملابس. 
٠‏ المخطط التالى يوضح تأثير الطاقة الحرارية على حجم البالون وسرعة جسيمات الغازداخله: 


حأ 'تزداة مسرعة حركة الجزيات 


\ ل 


> مس ڪي 
+ تزداد طاقة حركة الجزيئات 


3 


عند زيادة (اكتساب) | 5 
الطاقة الحرارية - زا المساقاك ريق الجنزيقات 


كاده ر ڪچ س 


يزداد حجم المادة وتتمدد 


# تقل قوة الترابط بين الجزيئات 


و !تقل سسرغةاسركة ازاك 


تقل طاقة حركة الجزيئات 


+ 
عند انخفاض (فقد) 
الطاقة الحرارية ١‏ »> تقل المسافات بين الجزيئات 


للمادة 
بم يقل حجم المادة وتتكمشن 3 


* تزداد قوة التوابظ بين الجزيئات 


© اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين 
1- جزيئات المادة ..... تتحرك بشكل أسرع . (الصلبة - السائلة - الغازية - المتجمدة) 
2- المسافات بين جزيئات المادة أقل مايمكن. (الصلبة - السائلة - الغازية - البخارية) 
3- عند خفض الطاقة الحرارية للمادة . 
(يقل عدد الجسيمات - يزداد عدد الجسيمات - تتحرك الجسيمات بشكل أبطأ - تتحرك الجسيمات بشكل أسرع) 
4- التمدد يعنى حجم المادة. (تقليل - ثبات - نقصان - زيادة) 
5- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة يتم عن طريق 


(اكتساب حرارة - فقد حرارة - التبريد - الانكماش) 


© ضع علامة ( ⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يتمدد السائل الموجود فى الترمومتر عند وضعه فى كأس بها ماء مغلى. 200 
2- تزداد التصادمات بين جزيئات المادة عند التبريد. 3 © 
3- تزداد قوة الترابط بين جزيئات المادة بارتفاع درجة حرارتها. 3 6 
4- تنكمش المواد الصلبة عند خفض درجة حرارتها. 0م 6 
5- الانكماش الحرارى هو نقص حجم المادة ننيجة انخفاض درجة حرارتها. 17 6 
© أكمل العبارات الآتية باستخذام الكلمات بين القوسين: 
1- عند تسخين المادة يحدث لها ا (تكثف - تمدد حراری) 
2- التأثير اللازم لحدوث التجمد والانكماش هو ..:........... 5 (التسخين - التبريد) 
3- عند رفع درجة حرارة المادة حجمها. (يقل - يزداد) 
4- عند زيادة الطاقة الحرارية للمادة وني قا اه ی هات (تقل - تزداد) 


© ادرس الشكل المقابلء ثم اخترالإجابة الصحيحة: 


1- عند وضع ماء ساخن داخل الطبق ....................... حجم البالون. 
(يزداد - يقل) 
2 قوق التزابط بین جزيشات الهواء:(الغاز) !ذال البالو 
(تزداد - تقل) 
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٠‏ الآن بعد أن تعلمت عن تأثيرالطاقة الحرارية فى تغيرات حالة المادة وما ينتج عن ذلك من تغيرسرعة الجسيمات والمسافات 


الموجودة بينها وتأثيرذلك فى تمدد الأجسام وانكماشها. 


1 1 
ول 
٠‏ كيف ترتبط التغيرات فى الطاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجات الحرارة بجسيمات المادة؟ 


٠‏ تزدادطاقة حركة جسيمات المادة عند اكتسابها طاقة حرارية. 
ه تقل طاقة حركة جسيمات المادة غند فقدانها طاقة حرارية: 
| © تتغيرحالة المادة عندما تصل إلى درجات حرارة معينة. 


([التُفسير العلمى المستند إلى الدليل 

| © تعتبرالطاقة الحرارية ودرجة الحرارة أهم العوامل المسئولة عن تحول المادة من حالة إلى حالة أخرى. 
٠‏ © عند صناعة الزجاج يتم تسخينه أولًا حتى ينصهرإلى سائل يمكن تشكيله. 

© عند إضافة صبغة إلى الماء نلاحظ أن لون الصبغة ينتشرأسرع عند ارتفاع درجة الحرارة. 

© ارتفاع السائل الموجود فى الترمومتر عند وضع الترمومترفى ماء دافئ. 

» عند وضع مقياس الحرارة (الترمومتر) فى ماء بارد نلاحظ انكماش السائل. 

© الطاقة الحرارية لأى مادة هى مجموع طاقة حركة ذراتها وجزيئاتها. 


© تؤدى زيادة الطاقة الحرارية إلى زيادة سرعة الجزيئات أوالذرات. 


© ترجع زيادة سرعة حركة الجسيمات إلى زيادة طاقة حركتها. 


ه تؤدى سرعة حركة الجزيئات إلى تباعدها وانتشارها فى حيز أكبر؛ مما يؤدى إلى حدوث تمدد حرارى للمادة. 


تلبيق الأق.ه 


امسح الكود الشخصى بالغلاف الداخلى فى 


نهاية الكتاب, واحصل على محتوى المادة 
الرقمى من تطبيق الأضواء. 


نزل التطبيق أو ادخل على د 
aa.com‏ 


6 


» تصمم الكبارى بطرق تحافظ عليها من الانحناء فى الطقس الحارأو التشقق فى الطقس البارد. 
» يطبق المهندسون نفس مبادئ التمدد والانكماش عند تصميم هياكل المبانى. 


© وصلات التمدد الحرارى 


غ 
E‏ 


© تعد وصلات التمدد الحرارى من الأمورالهندسية المهمة التى يجب تطبيقها عند تشييد الكبارى: وصنع خطوط السكك الحد 
8 نچ 
تأثير تغير درجات الحرارة على السكك الحديدية والمبانى والكبارى 


٠‏ تدخل مادة الصًلب والخرسانة فى تشييد الكبارى. 

٠‏ عندما تتعرض هذه المواد لدرجات حرارة مرتفعة أو منخفضة »فإنها تتمدد أوتنكمش. 

٠‏ يطبق المهندسون مجموعة متنوعة من الطرق التكنولوجية عند تصميم الكبارى 
لضمان تحقيق عنصرالسلامة الدائم. 

٠‏ لزيادة معدلات السلامة يجب عمل فواصل التمدد للكبارى وقضبان السكف 


الحذديدية: وحفظن سرعةاحركة القطارات: 320 
٠‏ عند حدوث خلل فى فواصل التمدد بالمبانى والكبارى؛ يؤدى ذلك إلى وقوع حوادث تودى 8 


بحياة الكثيرمن الأفراة.مثل حواذث القطارات وانهيارالمبائى: 


فى ضوء ذلك قم بالبحث 
فى المجالات الآتية: 


ل مجال العلوم: مجال الهندسة: 

معرفة ودراسة مدى تأثيرالحرارة على ١‏ تنفيذ المهندسين للتصاميم التى تراعى 
المعادن المختلفة. الققب رانك الداتمة فی ورا نك اترا 
عند تشييد المبانى. 


مجال التكنولوجيا: مجال الرياضيات: 
تصميم أجهزة يمكنها رصد حساب مقدارتمدد المعادن المختلفة 
الالتواءات والانحناءات فى المبانى والمستخدمة فى صناعة الكبارى 
والكبارى. والمبانى باختلاف درجة الحرارة. 
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ل الوحدةاشيد |( 


٠‏ تتوقف حالة المادة على طاقتها الحرارية. 
© المواد الصلبة: تمتلك جزيئاتها أقل قدرمن الطاقة. 
٠‏ المواد السائلة: تمتلك جزيئاتها مقدارًا متوسطا من الطاقة. 


٠‏ المواد الغازية : تمتلك جزيئاتها مقدارًا أكبرمن الطاقة. 


سرعة حرق تجا ك النفوكةلتمادة نويا 


© يؤدى ارتفاع درجة حرارة المادة إلى زيا 


»يؤدى انخفاض درجة حرارة المادة إلى نقص سرع حركة الجسيمات المكونة للمادة وبالتالى نقص طاقة حركتها. 
طاقة الحركة الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها. 
الطاقة الحرارية مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 
درجة الحرارة مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


٠‏ تقاس درجة حرارة المواد باستخدام الترمومتر. 
٠‏ تتحرك جزيئات المادة الصلبة بسرعة أقل من جزيئات المادة السائلة ‏ لذلك تكون الطاقة الحرارية للمادة الصلبة أل م 
الطاقة الحرارية للمادة السائلة . 


ه يمكن تحول المادة من حالة إلى أخرى بتغييردرجة حرارة المادة. 


الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند ارتفاع درجة الحرارة. 
التجمد تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الضلبة عند اتخفاض ذرجة الحرارة. 
التبخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند ارتفاع درجة الحرارة. 
التكثف تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند انخفاض درجة الحرارة. 


© التمدد الحرارى والانكماش الحرارى: 


التمدد الحرارى | الانكماش الحرارى 
زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة الحرارة. نقص حجم المادة عند انخفاض درجة الحرارة. 
ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى زيادة المسافات بين انخفاض درجة حرارة المادة يؤدى إلى نقص المسافات بين 


جزيئات المادة وتقل قوى الترابط بين الجزيئات وتمددها. جزيئات المادة وزيادة قوى الترابط بين الجزيئات وانكماشها. 
١‏ 


EA EY N © 


1- تقاس درجة حرارة المواد المختلفة باستخدام 


)١(‏ البوصلة (ب) البارومتر (ج) الترمومتر ( د ) وعاء القياس 
2- يطلق مصطلح ....................... على تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
© ()تبخُر (ب) تکثف (ج) انكماش (د) انصهار 
3- ما التعريف العلمى لمصطلح الطاقة الحرارية؟ : 
)١(‏ درجة حرارة الجسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقة حركة الجسيمات فى أى مادة ( د ) كتلة المادة 
4- طاقة الحركة هى الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب ....... الحسيهات. 
)١(‏ حركة (ب) توقف (ج) حجم ( د) كتلة 
5- عندما تكتسب المادة طاقة خرارية يحدث لها 
(۱) تمدد وتكثف (ب) انكماش وانصهار (ج) تمدد وانصهار ( د ) انكماش وتبخر 
6- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام : طاقة حركتها. 
(۱) زادت (ب) قلت (ج) تساوت ( د )انعدمت 


7- يرتفع سائل الترمومتر عند وضع الترمومترفى ماء ساخن؛ لأنه 


)١(‏ يكتسب حرارة من الماء الساخن ويتمدد (ب) يفقد حرارة إلى الماء الساخن وينكمش 
(ج) يصبح الهواء المحيط باردًا ( د ) يكتسب حرارة من الماء الساخن وينكمش 
8- يحدث ....................... عند تقارب جزيئات المادة من بعضها ونقص حجمها بانخفاض درجة الحرارة. 
(۱) انکماش (ب) تمدد (ج) انصهار ( د ) غليان 
8ه یط لك اللماء عندما يصل 100 درجة منوية. 
(۱) غليان (ب) تجمد (ج) تکثف ( د ) انصهار 
0- وجود قطرات من الماء على أوراق الأشجارفى الصباح الباكردليل على حدوث عملية rank‏ 
(١)الانصهار‏ (ب)التاجمذ (ج) التكثف ( د ) التبخر 
1- أحد التغيرات التى تحدث لجزينات المادة وتؤدق إلى صغرالمسافات بين الجزيشات ٠.»‏ 
(١)الانكماش‏ (ب) الانصهار (ج) التبخر ( د)التمدد 
2- عند تعرض الشمع للحرارة ببق التحسيماة المعو e‏ 
)١(‏ تقل المسافة (ب) يزداد الترابط (ج) يقل التصادم ( د ) يزداد التباعد 
3- يسمى ما يحدث من تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها باسم 
(١)الانكماش‏ (ب) التمدد (ج) الاتزان ( د ) التجمد 
4- تسمى الدرجة التى يتم عندها تسخين الجزيئات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها البعض حتى تصبح غاا 
)١(‏ درجة الذوبان (ب) درجة التجمد (ج) درجة الغليان ( د ) درجة الحركة 
5- المادة فى الحالة السائلة يكون حجمها ... وشكلها 
)١(‏ ثابنًا - متغيرًا (ب) ثابنًا - ثابنًا (ج) متغيرًا - ثابنًا (د ) متغيرًا - متغيرًا 
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9 
5 


5-ه- ه- 


ل الوحدةاشية | | 


أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات مما بين القوسين: 


1- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة يعرف ب 5 
(درجة الحرارة - درجة الغليان) 


2- يسمى نقصان حجم المادة نتيجة تغير درحة حرارتها ٠‏ (تمددًا حراريًا - انكماشًا حراريًا) 
3- تسمى عملية تحول الماء إلى ثلج ب 4 (الانصهار- التجمد) 
4- تتحرك الجسيمات أسرع فى حالة 5 (الماء الساخن - الماء البارد) 
5- عند وضع بالون مملوء بالغازداخل فريزر الثلاجة فإنه : (يتمدد - ينكمش) 
6- يحدث للمادة عند رفع درجة حرارتها. (تمدد - انكماش) 
7- التأثيراللازم لحدوث عمليتى التجمد والتكثف هو ١‏ (التبريد - التسخين) 
8- عملية الانصهارعكس عملية , (التبخر- التجمد) 
9- تتحرك جزيئات المواد الغازية باستمراربسرعة لذا فإن جزيئاتها متباعدة. 

(عالية - منخفضة) 
0- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير السائل الموجود به. (حجم - كتلة) 
1- يمتلك الآيس كريم المنصهر طاقة حرارية الآيس كريم المتجمد. 

(أكبرمن - أقل من) 
2- ينتشرلون قطرة الحبرأسرع عند وضعها فى إناء به ماء : (بارد - ساخن) 
3- عند خفض درجة حرارة المادة الحجم. (يزداد - يقل) 
4- يمكن تشكيل المواد الصلبة عن طريق عملية 8 (الانصهار- التبخر) 


ضع علامة ( ⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 

1- عندما تتجمد المادة السائلة وتتحول إلى صلبة تزداد سرعة حركة الجزيئات. 
2- :تكون جزيئات المادة متقاربة جَذَافى الحالة الغازية. 

3- الطاقة الحرارية للثلج أكبر من الطاقة الحرارية للماء. 

4- تتغيرحالة المادة مع تغيردرجة الحرارة. 

5- للمادة فى الحالة الصلبة حجم ثابت وشكل متغير. 

6- يتمدد السائل الموجود فى الترمومتر عند وضعه فى كأس بها ثلج. 

7- يمكن تشكيل الزجاج بفعل الحرارة. 

8- يحدث التمدد الحرارى عندما تتقارب جزيئات المادة من بعضها. 

9- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها. 

0- يصاحب عملية التجمد والتكثف ارتفاع فى درجة حرارة المادة. 

1- تقل قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 

2- فواصل التمدد بين الكبارى تمنع حدوث الانحناءات عند ارتفاع درجة الحرارة. 


ةا لمك لے اتا ت بے بحبح بد س ت بح سه د 


3- يستخدم وعاء القياس فى قياس درجة حرارة المواد. 


أكمل العبارات الآتية: 

1- يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى حدوث عمليتى و 

2- عملية عكس عملية التبخر. 

3- عند تبريد المادة قوف الترابظ جين الحزيتات و المسافات بين الجزيئات. 


#ب. رھ ریات المادة حركة اهتزازية فى موضعها. 


تدرب 


0 5- تتغيرالمادة من حالة إلى أخرى عند تغيو 


6- عندما تفقد المادة السائلة طاقة حرارية فإن المسافة بين جسيماتها 


7ه اتؤؤاد سوعة جزيقات الهادة عتما طاقة حراربة. 
أ8ح اتعتهد شكرة عمل الترمومترعلى تميس السائل مع تغيردرجة الحرارة . 
9- الطاقة التى تمتلكها جزيئات الماء من الطاقة التى تمتلكها جزيئات الثلج. 


0- كلما قلت الطاقة الحرارية للجسم طاقة حركة الجسم. 
اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


1- متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 

2- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
(©) 3- الأداة المستخدمة لقياس درجة حرارة المواد المختلفة. 

4- تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد. 

5- الدرجة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 

6- تحول المادة من الحالة !اسائلة إلى الحالة الغازية. 

7- الطاقة التى تكتسبها المادة بسبب حركة الجسيمات المكونة لها. مس 

8- زيادة حجم المادة عند تسخينها. 0 


9- نقص حجم المادة عند تبريدها. و 


محا ت حك ڪھ ند عد 


0- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة. 3 
E ©‏ مو UTA‏ 


1 الظاقة الحرارية: 
2- درجة الحرارة. 
3- التمدد الحرارى. 
(©) 4- الانكماش الحرارى. 
5- الانضهار. 
6- التبخر. ا 
7- طاقة الحركة. 


(@ علل لمايأتى: 


1- يسهل فتح غطاء برطمان معدنى عند سكب ماء ساخن عليه. 
0 2- تشعربالبرودة عندما تمسك قطعة من الثلج. : 558 

3- يرتفع مستوى الكحول فى الترمومتر عند وضعه فى ماء ساخن. 

4-: ترك مسافات محسوبة بين قطبان السكلف الحديدية: 


5- يزداد حجم البالونات المملوءة بالغاز إذا تركت فترة فى الشمس. 


ار نالسر لسر الجر لسر لسر لتر لسن الس 


EEK © 


1- وضع الترمومترفى ماء ساخن (بالنسبة لحجم السائل الموجود داخل الترمومتر). 


2 صناعة الكبارق دون فواصل التمد د الحرارق. 


3- تبريد مادة سائلة (بالنسبة لحجم المادة والمسافات بين الجزينات). 


4- تسخين مادة صلبة (بالنسبة لحجم المادة والقوة التى تربط الجزينات): 


5- عند ملامسة يدك لمكعب من الثلج. 
6- تعرض كمية من بخارالماء لسطح بارد. 
© ک0 
3 = اتتسموطتق .ممه سوس 
2- فواصل التمدد فى الكبارى . 
( أسئلة متنومة 
لات ادرس الشكل المقابل؛ ثم أجب: 


)١(‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير 


اقاريجة السرا 


mE REHET 


(المنوقية 2024) 


(الجيزة 2024) 


(2024 


(AOR SLABS atest 


السائل مع تغير 
( كتلة - حجم) 


(ب) ماذ يحدث إذا تم استبدال الماء الساخن بماء مثلج؟ 


2- أكمل المخطط التالى: 


| 
1 


| 11 / (يلى سويف 2024) 


@ 


١( ©‏ ) تخي رالإجابة الصحيحة: 


-1 


عندما تزداد الطاقة الحرارية للمادة ............... 

(۱) يزداد اهتزاز الجسيمات وتتباعد (ب) يزداد اهتزازالجسیمات وتتقارب 

(ج) يقل اهتزازالجسيمات وتتباعد لآق )يشل اهقرروالحسيمات وتتقارب 

طاقة الحركة هى الطاقة التى تكتسبها المادة بسيب ..... .. الجسيمات المكونة لها 

(۱) توقف (ب) حجم (ج) كتلة ( د ) حركة 

زيادة التباعد بين جزيئات المادة عند رفع درجة حرارتها وزيادة حجمها يسمى ... 

)١(‏ التجمد (ب) الانصهار (ج) التمدد (د )الانكماش 
يستححداة مد دوو فق قياس فريك خر الغواة, 

)١(‏ وعاء القياس (ب) الترمومتر (ج) المخبارالمدرج ( د ) شريط القياس 


(ب) رتب المواد الآتية (الزيت - النحاس- بخارالماء) تصاعديًا حسب سرعة حركة جزيئات كل مادة. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


تقل الطاقة الحرارية للأجسام بزيادة طاقة حركتها. 4 
يصاحب عمليتا الانصهار والتكثف فقد حرارة. 0 ( 
عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 7 6 
تنتشرألوان الطعام فى الماء الساخن فى زمن أقل من الماء البارد. ) ( 


(ب) ماذا يحدث إذا...؟ تعرضت كمية من بخارالماء لسطح بارد. 


١( ©‏ ) اكتب المصطاح العلمى الدال على العبارات الآتية: 


-1 


-2 


-3 


-4 


رالا الل تتحول ادها وة تحال فسات إلى الحالة اتفاز ‏ ا 
مواد تتحرك جزيئاتها حركة اهتزازية فى مواضعها. aR‏ 
حالة من حالات المادة يمكن ضغظها. ee‏ 
تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. asten‏ 


(ب) قارن بين عمليتى التمدد الحرارى والانكماش الحرارى. 


49 تابع مستواك : : : 13:11 15:14 
E ٠ + +++ 4‏ مسد 


RENTERS ©‏ يع سكين اقوس 


1- تكون طاقة حركة جسيمات المادة ............. أكبرهايمكن. (الصلبة - الغازية) 
2- عندما يوضع الماء فى فريزر الثلاجة فإنه طاقة حرارية. (يفقد - يكتسب) 
اب ایوا لجرازة کا ھی شال ,> 5 (المادة - الطاقة) 
4- تقل قوى الترابط بين جزيئات المادة عند : (تسخينها - تبريدها) 


(ب)1ماذا يدت الطاقة حركة جسيماك المادة عند التسفينة 


1 CAKE OEEOEEES © 


4-المادة الغازية ) ) تتميزببطء حركة جزيئاتها. 


(i)‏ (ب) 
| 1- يحدث انكماش للمادة : ( )عند رفع درجة الحرارة. 
| وت الفادةالصلبة ظ و ا الترايظ ريق چ 
3 يمك ن'للمادة أن تتباحر 0 ) عند خفض درجة الحرارة. 
1 


(ب) اذكرفكرة عمل الترمومتر. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمتلك الجسم البارد طاقة حرارية كبيرة. 3 ( 


ع فة تراب جنات آلمادة فى درحة الحرارة المتشهضة أقل من قوة ترا بها 


فى درجة الحرارة المرتفعة. 8 5 

3- الانصهارهو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. ) ( 

4-. جسيمات المادة فى الحالة القازية متباعدة جدًا. ) ( 
(ب) ما المقصود بدرجة الحرارة؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوالى يسرى التيارالكهربى فى مسار... 
2- 'تتقيرالمادة من عا إلى الخرى عد تكون............. 

3- المواد التى لا تسمح بمرورالتيارالكهربى تسمى 

4- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ......................... طاقة حركة جسيماتها. 
(ب) ماذا يحدث عند: لمس شخص سلكًا غير معزول يمربه تیار کهربی؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. 
2- تستخدم المغناطيسات فى المحركات وأجهزة الكمبيوتر. 
3- تتحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عندما تفقد طاقة حرارية. 
4- جميع المعادن تنجذب للمغناطيس. 


(ب) قارن بين: عملية التمدد الحرارى والانكماش الحرارى. 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 
1- حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهربى فى مسار مغلق. 
2- مقياس لمتؤسط طاقة حركة الجسيمات فى أى مادة. 
اقح ماوق اللا طلس 


4- مجموع طاقات حركة الجسيمات المكونة للمادة. 


(ب) انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: ہے 


- أى المصابيح تضىء عند إغلاق المفتاح (ع)؟ 60 


١( ©‏ ) تخيرالإجابة الصحيحة: 


3ك من اواد آلتى #تجدب للمغتاطيس .. 


(١)الألومنيوم‏ (ب) الخشب (ج) النيكل 


2 إذا كانث نقطةاغليان السائل:100"م:فمن المحتمل أن بون السائل هو»»..--»:: 


(١)الزئبق‏ (ب) الماء (ج) الكحول 


3- أق.من هذه المواذ يجعل الذائرة الكهربية مفتوحة عند توصيلها فى الذائرة؟ سب 


(۱) النحاس (ب) الخشب (ج) الحديد 
4- زيادة حجم المادة وتباعد جزيئاتها يحدث عند 


(۱) الانکماش (ب) التمدد (ج) التبريد 


(ب) ماذا يحدث عند: عدم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية؟ 


)١( ©‏ صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 


1- تسحب الأرض الأجسام التى لها كتلة بفعل المغناطيسية. 
2- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 


المقاومة الكهربية من تدفق التيارفى الدائرة. 
4- يمكن تشكيل المادة الصلبة عن طريق عملية التبخر. 
(ب) اذكرأهمية: جهازالجلفانومتر. 


© كم اعبار كا كيه يتدام العرماكا بين الفوسين: 


1- كلما زادت المسافة بين الجسم وسطح الأرض E‏ 
قات النيساقاتوبين تجزيقات م وة دا 

3- تعمل المواد ....................... على اشتمرارتدفق الكهرباء فى الدؤائرالكهربية. 
قات پمک مف قياس درحة حزارة المواد» 


(ب) انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أجب: 


1- عملية تحول الثلج إلى ماء تسمى 


أله توک متم اا سب الراك ((فقى اتساب 


( د ) البلاستيك 


( د ))اللبن 


( د ) الألومنيوم 


( د )التجمد 


(زادت - قلت) 
(الحديد - الماء) 
(الموصلة - العازلة) 


(المخبارالمدرج - الترمومتر) 


انتقال الحرارة 


بعد الانتهاء من دراسة هذا المفهوم. يجب أن يكون التلاميذ قادرين على: 
ه تحديد ثلاث طرق لانتقال الطاقة الحرارية. 


ه تحليل البيانات وتفسيرها لتوضيح أن الكتلة لا تتغير خلال عملية انتقال الطاقة الحرارية. 


ه تصميم نموذج واستخدامه لاختبارمواد متنوعة لتحديد قدرتها على توصيل أو عزل الحرارة. 


الوحدة الثانية - المفهوم الثانى: انتقال الحرارة 


BIOTA] 


1 هل تستطيع الشرح؟ متطيع مشاركة الأفكارالتى 


يستدعى التلاميذ معرفتهم السابقة عن الطاقة الحرارية ‏ وتأثيرها على جزينات انتقال الحرارة لم اتاد متها بعد. 
المادة. 
2 کی الملاہبس 
يستعين الثلاميذ بمعرفتهم السابقة: ويظرحون أسئلة عن التقال الحرارة للتقكيرفى مادة عازلة 55 
الظواهرالنى تحدث فى البيئة المحيطة 
: 81 هاالدى تعرفه عن 
1 يُوضح التلاميذ فى هذا النشاط المعرفة السابقة المتعلقة 8 
اال 
ليان الاتزان الحرارى 5 
يناقش التلاميذ مفهوم الحرارة وتأثيرها فى جزيئات المادة. 1 
البحث العملى: درجة الحرارة النهائية : 5 
أستطيع إيجاد حلول وتقييم 
التلاميذ حالة الاتزان الحرارى عند خلط كميتين متساويتين من الماء -- اناق 
ومختلفتين فى درجة الحرارة. 5 
التوصيل الحرارق  -‏ ؟ 
التوصيل والحمل والإشعا 0 
التوؤسيل والحصل هالإشمع التتقد رجاه 5 
يحلل التلاميذ الوسائط للبحث عن أدلة على كيفية 5 
الإشعاع 
١‏ 1 1 توص 1 رة 
تسر اتراي وتسول ال هادة عازلة - مادة موصلة 5-5 
يميزالتلاميذ بين المواد العازلة والمواد الموصلة للحرارة. 
انتقال الحرارة فى المواد المخثلفة 
يبحث التلاميذ عن خصائص توصيل الحرارة فى المواد المختلفة لتحديد أفضل مادة -- - 
لصنع مقبض الوعاء. 
الحرارة وبقاء الكتلة 
لسا ا قانون بقاء الكتلة 1 3 


يدرس التلاميذ قائون بقاء الكتلة وكيف يطبق على انتقال الحرارة فى مادة ما. 


البحث العملى: مسار البلى 1 
يطبق التلاميذ ما تعلموه من مصطلحات ويفهمون المقصود بالاحتكاك. وطاقة 8 e‏ 8 ا 
الوضع . وطاقة الحركة . وانتقال الطاقة. 1 


خواص المواد الجديدة 
ث التلاميذ عن أدلة تساعدهم على شرح كي 


سجل أدلة كعالم 
يضع التلاميذ تفسيرًا علميًا عما يحدث للجسم عند انتقال الحرارة. 


مراجعة: تقال الحرارة 
يقوم التلاميذ بتلخيص ما تعلموه عن انتقال الحرارة. 


تعديل خطة عملى 
أثناء البحث عن حلول. 


« أى ممايلى يحدث عند تسخين الشمعة؟ 
(_) يتغيرعدد الجزيئات المكونة للشمعة. 


(_]) تتغيرسرعة الجزيئات المكونة للشمعة. 


© انتقال الحرارة 


٠‏ الشمس جسم ساخن جدًا ينتج طاقة حرارية عالية تصل إلى سطح الأرضء فتمتص رمال الصحراء الحرارة؛ وعندما 
تتحرك الحيوانات فوق الرمال تنتقل هذه الحرارة إلى أجسامها. 


كيف تتغير حركة الجزيئات المكونة للصخور والرمال بفعل حرارة الشمس؟ 
تتحرك جزيئات الصخوروالرمال بسرعة أكبر عندما تنتقل حرارة الشمس إليها. 
ما الذى يحدث للجسم عند انتقال الحرارة؟ 

- الجسم الذى تنبعث منه الحرارة: تقل سرعة الجزيئات المكونة له؛ لأنه يفقد الحرارة. 


- الجسم الذى يمتص الحرارة: تزداد سرعة الجزيئات المكونة له؛ لأنه يكتسب الحرارة. 


9 


EEE RETETID 


ه أثناء إعداد الطعام نحتاج إلى تقليبه فوق الموقد. فى رأيك أيهما أفضل 
لتقليب الطعام الساخن؟ استخدام . 


( ) ملعقة معدنية 


© انتقال الحرارة أثناء كى الملابس 

© تنتقل الطاقة الحرارية عند تلامس مادتين تحمل الجزيئات الخاصة بهما 
متوسط طاقة حرارية مختلفًاكمايحدث عند گی الملابس. 

٠.‏ يصنع جسم المكواة من المعدن؛ لأنه مادة موصلة للحرارة فتنتقل 
الحرارة من المكواة إلى الملابس المراد كيها. 

٠‏ يصنع مقبض المكواة من البلاستيك ؛ لأنه مادة عازلة للحرارة فلا يسمح 
بانتقال الحرارة إلى اليد. 


© 
ماذا يحدث إذا صن مقبض المكواة من المعدن؟ 


تنتقل الحرارة من المكواة إلى أيديناء ولا نستطيع الإمساك بها. 


٠‏ بعض المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها وتسمى المواد الموصلة للحرارةء مثل المعادن. 
٠‏ بعض المواد لاتسمح بانتقال الحرارة خلالها (مقاومة للحرارة) وتسمى المواد العازلة للحرارةء مثل البلاستيك والخشب. 


تستخدم المواد الموصلة للحرارة فى صناعة أوانى الطهى لتسمح بتوصيل الحرارة 
إلى الطعام وطهيه. بينما تصنع مقابض أوانى الطهى من المواد العازلة للحرارةء 


ثل #العشب والبلاستيلك. 


٠‏ ضع علامة ( ”7) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 
1- لا نستطيع رؤية الحرارة. ولكن يمكننا الشعوربها. 2 ( 
2- تقل سرعة جزيئات المواد عند ارتفاع درجة حرارتها. 19 6 
3- المعادن مواد ردينة التوضيل للحرارة. ) ( 


0 ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة كما بالشكل المقابل؟ 

() تنتقل الحرارة من الجسم (أ) إلى الجسم (ب). 
ز_) تنتقل الحرارة من الجسم (ب) إلى الجسم (أ). 
(_] لاتنتقل الحرارة بين الجسمين. 


© خصائص الحرارة 


؛ تعتبرالحرارة أحد المقومات الرئيسية للحياة على سطح الأرض. ولها عدة خصائص كما هو موضح فى المخطط التالى: 
| © إحدى صور الطاقة. 
| © لاتغنى ولكنها تتدفق من جسم لآخر. 


الحرارية ر © تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


تزيد من سرعة حركة الجزيئات عند ارتغاع 
© درجة حرارة الجسم. 
1 [ملحوظة 
٠‏ عند انخفاض درجة جرارة الماء السائل فإن جزيئنات الماء تفقد طاقة حرارية وتبدأ فى التجمد عند 
درجة حرارة صفردرجة مئوية. 
© 


هل يحتوى جسم بارد الملمس على طاقة حرارية بداخله؟ 
نعم» يحمل الجسم البارد طاقة حرارية ؛ لأن أى جسم يتكون من جسيمات تكون فى حالة حركة مستمرة. 


٠‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 
1- تتعثي رالحرازة حدق صسون ٢.‏ (المادة - الطاقة - القوى) 
2 - عند ارتفاع درجة حرارة الأجسام» فإن سرعة الجزيئات : (تزداد - تقل - لا تتغير) 


3 - كل مما يلى من خصائص الحرارة ما عدا أنها 


(إحدى صورالطاقة - لا تفنى - تنتقل من الجسم البارد إلى الجسم الساخن) 


aê‏ سور هن eee‏ ( ) المادة Li‏ الطاقة 

ه تعلمت سابقًا أن جميع المواد تتكون من جسيمات صغيرة تعرف بالجزيئات والتى تتكون من جسيمات بالغة الصغرتسمى الذرات. 
» توجد جزيئات المادة فى حالة اهتزازوكلما زادت طاقة حركتها زادت سرعة اهتزاز الجزيئات. 

© الحرارة 

© يمكن توليد الحرارة عن طريق الظّرْق مثل الظزق على المعادن. 

© يمكن الحصول على الحرارة أيضًا باستخدام موقد غازمشتعل لتسخين الطعام. 
© تنتقل الحرارة عند تلامس الأجسام المختلفة فى درجة الحرارة. 


٠‏ الحرارة الطاقة التى تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهما. 


كلما ارتفعت درجة حرارة الجسم ازدادت طاقة الحركة فى ذراته أو جزيئاته. 
قان اللعزارة وح ق الت السرانية. 


كيف تنتقل الحرارة؟ 

هاتنتقئل الحرارة اما مسق الجسم الساخن إلى الجسم السار حتى يتساوق / 1 
الجسمان فى درجتى حرارتهما. 

«:عنذما تتساوق ذارجة الحرازة بين الأجسام تكون فى حالة اتزان حرارى وزتوقفت 
انققال اللحرازةابيئها: 


٠‏ الاتزان الحرارى الحالة التى تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة. 


ماذا يحدث إذا تلامس جسمان لهما نفس E‏ الحرارة؟ 

« لاتنتقل الحرارة بينهما. 

ماذا يحدث إذا تلامس جسمان مختلفان فى درجة الحرارة؟ 

٠‏ تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 


:تخي رالإجابة الضحيحة: 
1- عند زيادة درجة حرارة الجسم فإن طاقة حركة جزيئاته نتروا ی 
2 - تنتقل الحرارة من جسم درجة حرارته 60 درجة مئوية إلى جسم آخردرجة حرارته .........ذرجة مئوية. 


)80-60- 40( 


)ع 
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© ما الذى يحدث عند خلط الماء الساخن مع الماء البارد؟ 


ه تحمل جزيئات الماء الساخن طاقة أعلى وتتحرك بسرعة أكبر. 
ه تحمل جزيئات الماء البارد طاقة أقل وتتحرك بسرعة أقل. 


© للتعرف على خلط كميتين متساويتين من الماء الساخن والماء البارد نقوم بإجراء النشاط التالى: 


۵ تجربة تعيين درجة الحرارة النهائية € 


الأدوات: ثلاثة دوارق مدرجة مختلفة الحجم - عصا تقليب أو ملعقة - ترمومتر- ثلج - ماء. 


ضع كمية من الماء الساخن فى الدورق (1) وكمية مساوية لها من الماء 
البارد فى الدورق (2). 


سجل درجة الحرارة لكل من الدورقين. 


© احسب متوسط درجة الحرارة للدورقين وسجله فى الجدول التالى: 


درجة حرارة الماء الساخن °60 
درجة حرارة الماء البارد °20 | 
متوسَط درجة الكرازة °40 ا 


اخلط الماء الموجود فى كلا الدورقين فى الدورق (8):وتأكد أن الماءلن | 
ينسكب من الدورق. 
استخدم العصا أو الملعقة للتقليب برفق. 

زفق استخدم الترمومتر لقياس درجة حرارة الماء الموجود فى الدورق (3). 


a‏ انتظرثلاث دقائق, ثم سجل درجة الحرارة النهائية للماء: 


بعد تقليب الماء مباشرة بعد 3 دقائق 
درجة حرارة الماء النهائية 
© قارن بين درجة الحرارة النهائية ومتوسط درجة الحرارة الذى قمت بحسابه سابمًا. الدورق (3) 


الملاحظة ٠‏ تقع درجة الحرارة النهائية للماء بعد الخلط بين درجتى الحرارة المسجلتين فى بداية التجربة. 


٠ ©‏ درجة الحرارة النهائية للماء تكون أقل قليآا من متوسط درجتى حرارة الماء الساخن والماء البارد 


قبل تلامسهما لانتقال جزء من الحرارة إلى الدورق والهواء المحيط. 
عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد يحدث ما يلى: 
- ترتفع درجة حرارة الجسم البارد. وتتحرك جزيئاته بسرعة أكبر. 
- تنخفض درجة حرارة الجسم الساخن. وتتحرك جزيئاته بسرعة أقل. 
- تصبح درجة الحرارة النهائية أقل قليلًا من متوسط درجتى حرارة الجسمين قبل تلامسهما. 


© 


© ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- الحرارة طاقة لا تفنى ولكنها تتدفق من جسم لآخر. 
2- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجتى حرارتهما. 


3- لا يحتوى الجسم البارد على طاقة حرارية بداخله. 


4- تنتقل الحرارة من المادة الأقل فى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى فى درجة الحرارة. 


ف تاد سرمة حركة زات الماة# هت تسقيتها. 
6- جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
SEE ©‏ 


1- ريات الماء الساخن.. 


)١(‏ تحمل طاقة أقل (ب) تتحرك بسرعة أكبر 


(ج) تتحرك بسرعة أقل ( د ) تكون ثابتة لا تتحرك 


2- تعتبرالحزارة إحدى:صور 


(١)المادة‏ (ب) الطاقة (ج) القوى 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ..... طاقة حركتها. 

(۱) زادت (ب) قلت (ج) تساوت 
4- يمكن صناعة أوانى الطهى من 

)١(‏ الخشب (ب) البلاستيك (ج) الألومنيوم 
5- يتجمد الماء عند درجة حرارة ...... درجة منوية. 

(۱) صفر (ب) 50 (ج) 100 


RENEE اقلق‎ 0 


أ قاس الحرادة بوحدة 
2- يتوقف انتقال الحرارة بين جسمين عند ... درجتى حرارتهما. 


8- "تاعتبرالمعاذان من أمثلة المواد »:::.:::. التوصيل للحرادة. 


© 3 قوق لمق اسم نكن نس ETE‏ 


(© بم تفسر: يصنع مقبض المكواة من البلاستيك؟ 


اد السرعلة 


(د)انعدمت 


( د ) المطاط 


(د )200 


ه ضع علامة ( ”) أوعلامة (06) أمام العبارتين الآتيتين: 
1 - تنتقل الحرارة بين المواد الصلبة عند تلامسها. ) ) 
2 - تنتقل الحرارة إلى أيدينا عند لمس جسم بارد. 20 


© انتقال الحرارة 


© تنتقل الحرارة من الأجسام الأعلى فى درجة الحرارة (الساخنة ) إلى الأجسام 
الأقل فى درجة الحرارة (الباردة). 

- يستمرانتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يصلا إلى 
درجة الاتزان. حيث يتساوى الجسمان فى درجتى حرارتهماء وعندها يتوقف 


انتقال الحرارة بين الجسمين. 


انتقال الحرارة 


٠‏ درجة الاتزان الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 


يتوقف معدل (سرعة) انتقال الحرارة على: 


٣ 0‏ )2 8 
. الاختلاف فى درجة الحرارة: ١‏ مساحة السطح: طول مسافة التلامس: ١‏ 


عند زيادة الفرق بين ٠!‏ عند زيادة مساحة سطح ٠‏ كلماقلت المسافة بين 


ه تختلف المواد فى قدرتها على نقل الخرارة خلالهاء فبعض المؤاد مؤصلة للحرارة مثل المعادن. ؤبعضهها عازلة للحرارة مثل الخشب. 


طرق انتقال الحرارة ا 


© تنققل الحرارة بقلاث :طرق مختلفةهى؛ 


| !53 التوصيل 2 الختمل 3 الإشعاع 


© 


| © عندما تتعرض لأشعة الشمس ترتفع درجة حرارة وجهك بسبب حرارتهاء 


,© انتقال الحرارة بالتوصيل 
٠‏ تنتقل الحرارة بين المواد المتلامسة عن طريق التوصيل. 
Ha‏ وال _عند كى الملابس تلاحظ سخونة الملايس؛ وذلك ب بج التقال 


الحرارة من جسم المكواة إلى الملابس عن طريق التوصيل. 


٠‏ © التوصيل الحرارى انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تلامسها. 


| © يعتبروضع كمادات المياه الساخنة على الجسم أحد الأمثلة على انتقال الحرارة بالتوصيل. 


© انتقال الحرارة بالحمل 
» عندما تقوم بغلى الماء فى إناء فوق اللهب فإن جسيمات الماء القريبة من 


قاع الإناء القريب من مصدرالحرارة تسخن أولًا وتتحرك إلى أعلى. ثم 


إ تسخن جزيئات السائل أوالغاز + تصعد الجزيئات الساخنة لأعلى !---> ١‏ تهبط الجزيئات الباردة لأسفل 


© انتقال الحرارة بالإشعاع 


وتنتقل حرارة الشمس عبر الفضاء وتصل إليك عن طريق الإشعاع. 


© عندما تضع يدك بالقرب من النارلتدفئتهاء تصل إليك الحرارة أيضًا عن 

طريق الإشعاع. 
» الإشعاع انتقال الحرارة عبرالفضاء فى صورة موجات. . 
60 انتقال الحرارة من جسم ساخن إلى جسم بارد دون الحاجة لوسط مادى لانتقالها. 


© أشعة الشمس والحرارة المنبعثة من النارتعتبر من الأمثلة على انتقال الحرارة بالإشعاع. 


1- يجب على خبراء الأرصاد الجوية فهم الحمل الحرارى والإشعاع لمساعدتهم على التوصل لتوقعات الطقس. 
2- يستعين العلماء بمعرفتهم عن توصيل الحرارة عند: 

٠‏ تصميم منتجات مثل أدوات الطهى الجديدة. 

٠‏ تصميم أرصفة مشاة ظليلة وباردة عن طريق التشجير واستخدام مواد تفقد الحرارة. 


ه الصورة المقابلة توضح وعاء الترموس. فى رأيك فيم يستخدم؟ 

(_) تسخين المشروبات [_) يحافظ على سخونة السوائل 
© المواد الموصلة والمواد العازلة للحرارة 
ه فى الشكل المقابل إذا قمت بصب القليل من الشاق الساخن فى كل من 
الكوبين, ثم قمت بلمس الكوبين من الخارج» بماذا تشعر؟ 


ه تشعرأن الكوب المعدنى ساخن» بينما الكوب البلاستيكى دافئ فقط. 


لذلك تقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى: كوب بلاستيك ‏ كوب معدنی 
مواد موصلة (جيدة التوصيل للحرارة) ]| مواد عازلة (رديئة التوصيل للحرارة) 


* المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. ,.. ي * المواد التى لاتسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 


٠‏ المواد العازلة للحرارة لا يمكن أن تعزل الحرارة جيدًا :بل تبطئ فقط من انتقال الحرارة. 


تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم: بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 
لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة: بينما البلاستيك ردىء التوصيل للحرارة. 


# اختلاف الشعور بحرارة المواد المختلفة 
© عند لمس مقبض الباب المعدنى نشعر ببرودة المقبض» ولانشعر بذلك عند لمس 
الباب الخشبى المتصل به رغم أنهما فى نفس درجة حرارة الغرفةء فما تفسيرذلك؟ 
- التفسير: يصدر جسمك طاقة حرارية باستمرار وعندما تلمس المقبض 
المعدنى تنتقل الحرارة من يديك إلى المقبض. فتفقد يدك بعض 
الحرارة ,و تذلك تشعربالبرودة. 
© 


الدرس التالت 


0 ترا اة اتح 


1- أى المواد التالية لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة ؟ ب 
(١)الحديد‏ (ب) الخشب 


(ج) النيكل ا الان 
2- من طرق انتقال الحرارة 5 

(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع 
3- عندما تلمس بيديك كوبا معدنيًًا ساخنًا فإن الحرارة تنتقل إليك عن طريق 

)١(‏ التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع 
4- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال 

)١(‏ الخشب (ب) الهواء (ج) الفضاء 


© اكمل العبارائق اة باستغدام الكلمات ممايين القوسين: 


1- عند تسخين الماء تنتقل الحرارة بين الجزيئات عن طريق الحرارى. 


2- عند زيادة مساحة سطح الجسمين معدل انتقال الحرارة بينهما. 
3- من المواد رديئة التوصيل للحرارة 
4- تنتقل الحرارة بين المواد المتلامسة عن طريق 
(© ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 
1- تنتقل حرارة المدفأة إلينا بالحمل والإشعاع. 
2- تنتقل الطاقة الحرارية فى السوائل عن طريق الإشعاع. 
3- تتساوى جميع المواد فى درجة توصيلها للحرارة. 
4- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء وتصل إلى الأرض عن طريق الإشعاع . 
5- النحاس من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 
© اق الستيوة ا 
1- طريقة انتقال حرارة الشمس عبر الفضاء. 
2- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. 
3- المواد التى لا تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
(© علل لمایاتی: 
تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم: بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


EÊ ©‏ ا 


( د ) جميع ما سبق 

( د ) الحمل والإشعاع 

( د )الزجاج 
(الإشعاع - الحمل) 
(يزداد - يقل) 


اج الاش 
(التوصيل - الإشعاع) 


1 
کہ امه غ ممع تة 


( ا‎ 
REE: 
ene 128 


ه ضع علامة ( ”) أو علامة () أمام العبارتين الآتيتين: 
1 - تمتلك جميع المواد القدرة على توصيل الحرارة بدرجات متساوية. 20 
2 - تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد عازلة للحرارة. 2 


ه تختلف المواد فى قدرتها على توصيل الحرارة مثل المواد المستخدمة فى صناعة أوانى الطهى كما هو موضح فى الشكل التالى: 
مقبض الإناء جه ¢ جسم الإناء 

- يصنع من الخشب أو البلاستيك؛ عدل أ 
لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة. 


٠ 4‏ - يصنع من الألومنيوم أوالإستانلس؛ 
لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة. 


© إذا صنعت مقابض أوانى الطهى من المعادن فإنها تنقل الحرارة إلى اليد وقد تحرق يديك. 
© العزل الحرارى 
3 الشكل التالى يوضح إناءين فوق اللهب أحدهما له مقبض مصنوع من الخشب والآخرله مقبض مصنوع من البلاستيك 


مساوله فى الطول. 
- تم وضع ثلاثة أجهزة لقياس درجة الحرارة عند ثلاث نقاط مختلفة من المقبض. فكانت النتائج كالتالى: 


إناء له مقبض من الخشب | | إناء له مقبض من البلاستيك 


1- المقبض المصنوع من البلاستيك أفضل من المقبض المصنوع من الخشب فى العزل الحرارى عند التساوى فى الطول. 
2-تنتقل الحرارة على طول المقبض. وتكون أكثرسخونة عند أقرب نقطة من الوعاء وأقل سخونة عند أبعد نقظة عن آلوعاء. 


العوامل التى يتوقف عليها العزل الحرارى 


١ ١ 


1 - نوع المادة 2 - طول المقبض 
يختلف العزل الحرارى باختلاف نوع المادة فالمقبض يزداد العزل الحرارى للمقبض بزيادة طوله؛ حيث يكون 
المصنوع من البلاستيك لا يسخن بنفس سرعة المقبض ` المقبض الأطول أقل فى درجة الحرارة من المقبض 
المصنوع من الخشب. القصير. 


© 


امك عاق اهاد وکن ان تكن حالة رى عن فقد ]و اكاك جلاقة زاو كما الى رحوك تة المادة عا 
تتغيرمن حالة لأخرى؟ 

© قانون بقاء الكتلة 

© إذا قمت بوضع قليل من الماء فى إناء فوق موقد مشتعل وتركته يعلى لفترة: 


تلاحظ أن كمية الماء تقل فى الإناء حتى يختفى» فما سبب ذلك ؟ 
ه السبب فى ذلك أن الماء يكتسب الحرارة ويتحول إلى بخار ماء ينتشرفى الهواء. 


هل تتغير كتلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ ا 


مكعبات الثلج 


» كتلة مكعبات الثلج قبل الانصهار تساوى كتلة الماء السائل الناتج عن انصهارهاء لأن المادة لا تفنى ولا تستحدث. 
« كتلة المادة فى الحالة الصلبة تساوى كتلة نفس المادة فى الحالة السائلة. 


« عتما تقون المادة من حآلة | لى أخرئ تبقى كتلة لهاد كما هى وتن فا يعرف يقاتثون بقاء اة 
٠‏ قانون بقاء الكتلة: الكتلة الكلية للمادة مقدار ثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 
© المادة لاتفنى ولاتستحدث من العدم, ولكن تتحول من حالة لأخرى. 
مثال على قانون بقاء الكتلة 
ه يملك بائع الفشار 100 جرام من حبات الذرة؛ وبها مقدارقليل من 
الرطوبة. وعندما قام البائع بتسخين حبات الذرة فى الزيت. حدثت 
فرقعة. وشاهد بعض البخاريتصاعد منهاء وعند قياس كثلة الفشار 
وجد أن كتلته 97 جرامًا. وبهذا لا تتساوى كتلة الفشارمع كتلة حبات 


الذرة:ماسبب ذللق8 


٠‏ السبب فى ذللك أن حبات الذرة بها مقدارمن الرظوبة؛ وعند تعريض 
حبات الذرة للحرارة تتحول هذه الرطوبة إلى بخارماء. 


ثلة الفشار قبل تسخينه فى الزيت = كثلة الفشار بعد تسخينة + كئلة البخار المتصاعد 


© تظل كتلة المادة ثابتة ولا تتغيرعند حدوث تغيرات فيزيائية لهاء مثل: 
- تغيرشكل المادة. - تغيرحالة المادة عند فقد أواكتساب حرارة. 


ه تعلمت سابقًا العلاقة بين طاقة وضع الجسم وطاقة حركته عند حركة الأجسام من أعلى منحد 
كما فى الشكل المقابل. 
- تمتلك الدراجة أكبرقدرمن طاقة الوضع عند أعلى نقطة فى المنحدر. 
- أثناء سقوط الدراجة لأسفل المنحدرتتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة؛ وتزداد سرعتها. 3 8 
© للتعرف على العلاقة بين طاقة الوضع وطاقة الحركة وتأثيرقوة الاحتكاك فى طاقة الحركة نقوم بإجراء التجربة التالية: 


2 
تجربة: تصميم مسار البلى بطريقة تؤدى إلى زيادة طاقة الحركة وتقليل قوة الاحتكاك € 


الأدوات: كرة بلى - مسطرة - ورقة - مقص - قلم رصاص - شريط لاصق - ورق مقوى (قاعدة) 


1 قم بقص شريط من الورق بشكل معين لعمل 


قصاصات ورق. 
قم ل القماصات يزاوي #سدينة عمل مسا رحلقى اد | 
أ مرتفع أومنحن. 
© قم بالصاق قصاصات الورق على قاعدة من الورق 
المقوى لعمل المسار المطلوب كما فى الشكل. 


[1© قم بوضع كرة البلى أعلى المسار واتركها لتنزلق. 
ا 


| الملاحظة )يج ترد اة سرقة كرة البلى أثناء السقوط إلى اسل المسار: 


٠‏ ارتفاع درجة حرارة كرة البلى. 


9 الاستنتاج © ٠‏ توجد علاقة تربط بين طاقة الوضع وطاقة الحركة والاحتكاك كما يلى: 


ا ك كرة البلى أكبرقدرمن طاقة الوضع أثناء وجودها فى أعلى جزء مرتفع للمسار؛ وعند ترك كرة 
البلى؛ تتحول طاقة الوضع إلى طاقة حركة أثناء تدحرج كرة البلى على المسارالورقى. 
- يتحول جزء من طاقة الحركة إلى حرارة بسبب احتكاك كرة البلى بالورقة. 


ماذا سيحدث إذا استخدمت كرة بلى بحجم أكبر؟ 
ستتدحرج كرة البلى إلى أسفل بسرعة أكبر؛ لأنها تمتلك كتلة أكبر. 


© 


الدرسان الرابع والخامس 


ESN 0‏ 
1- انصهرمكعب من الثلج كتلته 10 جرامات فإن كتلة الماء السائل تكون 


)5(1 (ب)9 (ج) 10 


ۇء 


AEN 


2- عندما تتدحرج كرة على منحدريتحول جزء من طاقة الحركة إلى طاقة 0 00 


)١(‏ كيميائية (ب) وضع (ج) حرارية 

3- من العوامل التى يتوقف عليها العزل الحرارى المادة. 
(١)نوع‏ (ب) شكل (ج) لون 

4- عندما تكتسب جزيئات المادة طاقة حراريةء فما الذى يحدث لحركة الجزيئات؟ 
(1) تزيد حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها. 
(ب) تقل حركة الجزيئات وتبدأ فى الاقتراب من بعضها. 
(ج) تظل الجزيئات كما هی دون أى تغيرفى حركتها. 
لق ) تبدأ الجزيئات فى الحركة بشكل أسرع ثم تبدأ فى الانتشار. 

(© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 


1- عند وضع مكعبات الثلج فى حرارة الشمس حتى تنصهر يحدث تغير فى ............ 


2- ينص قانون .... ..... الكتلة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. 


3- تنتقل الحرارة خلال المواد بدرجات .... 
4- تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد .... للحرارة. 
0 ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 
1- تظل كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. 
2 الغازات اليس لهااكثلة: 
3- عند غلى الماء السائل وتحوله إلى بخارماء تفنى الطاقة الحرارية. 
4- يزداد العزل الحرارى للمقبض أثناء الطهى بزيادة طوله. 
© ماذا يحدث لكثلة مكعبات الثلج بعد انصهارها؟ 


© نأك E‏ اک بوعاء ساعن له یکن معدن ۹ 


© ل انز بقاء الكقلةة 


( د ) مغناطيسية 


( د ) كثافة 


(الكتلة - حالة المادة) 
(بقاء - فناء) 
(متساوية - مختلفة) 


(موصلة - عازلة) 


ه يعد فهم انتقال الطاقة أمرًا بالغ الأهمية عند تطوير مواد جديدة لاستخدام معين ؛ وذلك لأن بعض المواد عازلة للحرارة 


والأشرق توضلة للخرارة: 
٠‏ تستخدم المواد لأغراض متعددة. وعادة ما يجد العلماء والمهندسون طرفًا لتحسين أو ابتكار مواد جديدة. 


٠‏ كل مادة مفيدة لبعض الأغراض. ولكن ليس بالضرورة أن تكون مفيدة للأغراض الأخرى. 
@© كيف تبتكر المواد الجديدة؟ 


٠‏ عند ابتكارمادة جديدةء تكون خصائصها عادة مختلفة عن خصائص المواد المستخدمة فى صنعها. 


إذا كانت المادة الجديدة مصنوعة من إذا كانت المادة الجديدة ناتجة عن 
خليط من المواد المختلفة تغير كيميائى 
۲ ۷ 
فسوف تحتوى هذه المادة على مزيج من فسوف تكون خصائصها مختلفة تمامًا عن 


خصائض المواة.التى ضنغت ملها. خصائص المواد الأصلية المصنوعة منها. 
On 3‏ 


لإكاقال_ ماد البلاستيك تخضع صناعتها لكثيرمن التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول. 
- البترول سائل يحترق بسهولة . بينما البلاستيك مادة صلبة تقاوم الاحتراق. 
© خلط المواد مع بعضها 
٠‏ لابتكارمواد جديدةء عادةً ما يعتمد العلماء والمهندسون على خلط مواد مختلفة مع بعضها؛ مما يؤدى إلى الحصول على مادة 


أو منتج جديد له خواص فعالة ومفيدة. مثل: 
و مننج جدي 5 


يدخل فى صناعته الحديد وعناصر أخرى. وبالتالى يصبح مادة 
قوية ومتينة وتتميزبطول عمرها الافتراضى. 


تصنع الخرسانة من عدة أنواع من الصخور والرمال المخلوطة 
الخرسانة بالماء. وتكون سائلة .ثم تتصلب بعد جفافها. وتصبح قوية جدًا؛ 
لذا تستخدم فى البنية الأساسية لتشييد المبانى والكبارى. 


© خلط المواد تحت درجات حرارة مرتفعة 


٠‏ يمكن خلط المواد المستخدمة فى صناعة المنتجات الأساسية تحت درجات حرارة مرتفعة؛ مثل: 


انإبيب الاتكماتظ ‏ .. بيتم تعريش انايب الاتكماش للحرازة أكون اة الاسنتهداة: 
الحرارى 


يتم صناعة الزجاج من الرهال وكميات صغيرة من المكونات الأخرى 
مثل الحجر الجيرى ورماد الصودا ( كربونات الصوديوم)ء فعند 

اللجاة ١‏ © تسخين خليط الرمال فى فرن ساخن فإنه ينصهرويتحول إلى زجاج, 
ثم يتصلب هذا الزجاج عندما يبرد. 


@ كيفية اختيار المواد المستخدمة 

© غالبًا ما يبتكر العلماء مواد جديدة بالتركيز على خواص المواد الموجودة بالفعل 
والعمل على تغييرها. 

© على سبيل المثال. قد يكون العالم مهتمًا بصنع نسيج مرن يحتفظ بحرارة 
الجسم عند ارتدائه على الجلد. ويطلق على هذة المواد «مواد ذكية » 

© يمكن أن تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة الجسم. أوتضىء فى الظلام: 


أوحتى تظل نظيفة. 
عند صنع مواد جديدة. يدرس عادةٌ ما يقوم هؤلاء المهندسون بإجراء يدرس المهندسون نتائج الاختبار 
المهندسون التركيب الجزيئى لفهم ٠‏ ي تغييرات طفيفة على المواد الموجودة. < ر لفهم كيفية ارتباط تغيرات التركيب 
التركيب الكيميائى للمادة ثم يقومون بإجراء اختبارات على بالتغيرات فى خصائص المادة. 


أشكال المواد المختلفة هذه. 


٠‏ ضع علامة ( ”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 
1- تحتفظ المواد الناتجة عن حدوث تغيرات كيميائية بنفس خصائص المادة الأصلية. 
2- يصنع الزجاج من الرمال و مواد أخرى. 
3- لا تتحمل أنابيب الانكماش الحرارى درجات الحرارة العالية. 


ل ص ار اسل 
ت ان تي ت 


4- يصنع البلاستيك من مواد بترولية. 


» عندما تستخدم المكواة لكى الملابس» تعمل الحرارة الصادرة من جسم المكواة على إزالة أى تجعد فى القماش البارد. 
٠‏ يُصنع الجزء المسطح الضاغط للمكواة من المعدن؛ لأن المعادن مواد جيدة التوصيل للحرارة . تنتقل الحرارة من المكواة 
إلى القماش عبر توصيل الحرارة. 


ه يُصنع مقبض المكواة من البلاستيك؛ لأنه مادة عازلة للحرارة. ولن يشعر من يستخدم المكواة بالحرارة. 


(اللتساؤل. 


© ما الذى يحدث للجسم عند انتقال الحرارة؟ 


« الحرارة هى انتقال الطاقة من جسم إلى آخر. تتدفق الطاقة الحرارية من المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأعلى 
إلى المادة ذات متوسط الطاقة الحرارية الأقل (من الأعلى حرارة إلى الأقل حرارة). 
٠‏ عندما ثقف سحليّة فوق صخرة تحت أشعة' الشمس »تنبعث الطاقة الحرارية من الصخرة: ويمتص جلد السحلية 


هذه الطاقة. 


|أآلتُفسير العلمى المستند إلى أدلة 
٠‏ انتقال أوتدفق الحرارة من جسم إلى آخريتم عن طريق ثلاث طرق مختلفة ؛ وهى : التوصيل . والحمل الحرارى؛ والإشعاع . 
ه عندما تتحرك السحلية فوق صخرة ساخنة تُسمى طريقة انتقال الحرارة بالتوصيل. 
ه فى نشاط البحث العملى «درجة الحرارة النهائية ». تعلمنا أنه يمكن الوصول إلى الاتزان الحرارى. وأنه لا يتم فقدان أى 
طاقة حرارية فى التفاعل بين المواد. وهو ما يعنى استمرارانتقال الحرارة من الصخرة الدافئة إلى الجلد البارد للسحلية 
حتى يصل كلاهما إلى نفس درجة الحرارة. 
٠‏ يبدو ملمس الصخورالمعرضة لحرارة الشمس ساخنًا. ويبدو ملمس المواد العازلة باردًا عند اللمس؛ لأنها لاتنقل 


| الحرارة بسهولة. 


| ربط بمشروع الوحدة: انتقال الحرارة 
ه كيف يرتبط ما تعلمته عن انتقال الحرارة بمشروع الوحدة: «التبريد بالأوانى الفخارية »؟ 


ه ما الأبحاث والمصادرالتى ستحتاج إليها لإكمال مشروع الوحدة؟ 
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الوحدةاناية || 


© الحرارة هى الطاقة التى تنتقل من جسم لآخرنتيجة اختلاف درجة الحرارة بينهما. 


1 إحدى صور الطاقة تنتقل من الجسم الساخن إلى 3 


الجسم البارد 
2 لا تفنی ولكنها تنتقل من تزيد من سرعة حركة الجزيئات 
جسم لآخر عند ارتفاع درجة حرارة الجسم 


تنقسم المواد حسب قدرتها على نقل الحرارة خلالها إلى: 


مواد جيدة التوصيل للحرارة (مواد موصلة) مواد رديئة التوصيل للحرارة (مواد عازلة) 
١‏ 00 التعريف 2-2 .` :` 
* هى المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. ٠‏ هى المواد التى لاتسمح بانتقال الحرارة خلالها 
أمثلة وتبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 
المعادن (الحديد - النحاس - الألومنيوم - .......) الهواء - البلاستيك - الخشب - الزجاج. 


,طرق انتقال الحرارة : تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة هى: 


1 - التوصيل الحرارى انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تالامسها. 
2 - الحمل الحرارى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 


3 - الإشعاع انتقاك الح راز عير القشناء فى صبوزةاموسنات: 


5 الكتلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغيرللمادة. 
قانون بقاء الكتلة ‏ , 0 ١‏ 
أو المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم ولكن تتحول من حالة لأخرى. 
» تؤدى التغيرات الكيميائية إلى إنتاج مواد جديدة لها خصائص مختلفة عن خصائص المواد المكونة لها. 
٠.‏ قد تتم عملية خلط المواد بدون تسخين مثل صناعة الخرسانة . وقد تتم تحت درجات حرارة مرتفعة مثل صناعة الزجاج. 


» يصنع الصلب من الحديد وعناصر أخرى: بيذ ا يصنع الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من الحجر الجيرى ورماد الصودا. 


انتقال الحرارة 0 


9 أن #تذكر ©فهم © تطبيق ©تخليل 


0 خا اة اتح 


1- توجد طرق لانتقال الحرارة. 
(١)ثلاث‏ (ب)أريع (ج) خمس (د )سبع 
2- كل مما يلى من طرق انتقال الحرارة ما عدا : 
(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع (د)الجاذبية 
3- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات مادة سائلة أو غازية جد 
(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج)التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
4- كل مما يلى من المواد الموصلة للحرارة ما عدا : 
اسن (ب) الحديد (ج) البلاستيك ( د ) الألومنيوم 
© 5- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء عن طريق . 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع (د)النقل 
6- تقاس الحرارة بوحدة ا 
(۱) الكيلومتر (ب) النيوتن (ج) السعر الحرارى ( د ) الجرام 
7- يتم إنتاج البلاستيك من ..... اس 
(۱) الزیت (ب) البترول (ج) الصلب لاد القشب 
8- ينص قانون بقاء ..................... على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتحول من حالة إلى أخرى. 
(١)الطاقة‏ (ب) الكتلة (ج) الجزيئات (د )القوة 
9- من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 
(١)التحاس‏ (ب) الخشب (ج) الحديد ( د )الفضة 
0- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة عن طريق الحرارى. 
(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د )الاتزان 
1- يحدث التغيرالكيميائى فى مدعو ردج دم رمه مالقا 
(۱) حجم (ب) شكل (ج) حالة ( د ) تركيب 
2- كيف تتأثر طاقة حركة جزيئات المادة عند انتقال الحرارة إليها؟ 
)١(‏ تزداد طاقة الحركة (ب) تقل طاقة الحركة 
(ج) تظل طاقة الحركة كما هى ( د ) تتوقف طاقة الحركة 
3- عند تسخين المادة فإن الجزيئات المكونة لها 2 
(۱) تزداد سرعتها (ب) تتوقف عن الحركة (ج) تقل سرعتها (د) لاتتأثر 
4- إذا كانت نقطة غليان سائل 100 درجة مئوية فمن المحتمل أن يكون السائل هو .. 
(١)الزئبق‏ (ب) الماء (ج) الكحول (د)الزيت 
5- يجلس مجموعة من الأشخاص حول النارللتدفئة: فما طريقة انتقال الحرارة إليهم؟ 
١١‏ )التوصيل (ب) النقل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
6- أى المواد التالية تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة؟ ا 
35 (۱) القماش (ب) الخشب (ج) المعادن (د ) البلاستيك 
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7- إذا كنت تريد تصميم منتج يكون موصلا جيدًا للحرارةء فما المواد التى ستختارها؟ 
١(‏ )الخشيب ((ب) البالاسثيلة (ج) مادة الفوم (د)المعدن 


8- يتم ارتداء ملابس صوفية ثقيلة شتاءً؛ وذلك لأنها مواد ١‏ 

)١(‏ صلبة (ب) موصلة للحرارة (ج) عازلة للحرارة ( د ) ثقيلة الوزن 
9- عندما تلمس جسمًا ساخنا تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق : 

(١)التوصيل‏ اب )الحمل (ج) الإشعاع (د)الاحتكاك 
0- غعندما تقوم بكى الملابس تنتقل الحرارة من المكواة إلى الملابس عن طريق 1 

١(‏ )التوصيل (ب)الحمل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
1- يمكن انتقال الحرارة عن طريق الحمل خلال , 

(١)الخشب‏ (ب) الهواء (ج) الفضاء (د)الحديد 
2- إذا قام حسام بوضع 44 جرامًا من العصيرفى فريز الثلاجة › فما مقداركتلة العصير بعد تجمده؟ 

(35)1 (ب)40 (ج) 42 (د)44ه 
3- أى مما يلى يحدث عندما تنصهرالشمعة وتتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة؟ 

)١(‏ تتغير كتلة المادة (ب) تزداد سرعة جزيئات المادة 

(ج) يتغير عدد جزيئات المادة ( د ) يفنى بعض الطاقة 
4- الماء عند درجة حرارة 102 مئوية يكون فى الحالة : 

(١)الصلبة‏ (ب) السائلة (ج) الغازية ( د ) المتجمدة 
5- تلامس جسم درجة حرارته 50 درجة مئوية مع جسم آخردرجة حرارته 30 درجة مئوية فعند حدوث اتزان حرارى 

تصبح درجة حرارة الخليط تقريبًا درجة ملوية. 

30010 (ب) 40 (ج) 50 (د)80 
6- تؤدى التغيرات للمادة إلى إنتاج مواد جديدة لها خواص مختلفة. 

)١(‏ الفيزيائية. (ب) الكيميائية. 

(ج) الفيزيائية والكيميائية. ( د ) لا توجد إجابة صحيحة. 
7- الصخرة الساكنة أعلى جبل تمتلك طاقة * 

(۱) وضع (ب) حركة (ج) كهربية (د) ضوئية 

(© أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التى بين القوسين: 

1- كتلة المادة بعد انصهارها كتلتها قبل انصهارها, (أقل هن تساوق) 
2- عند تصميم منتج موصل للحرارة: فما المادة التى ستختارها؟ . (المعدن-الخشب) 
3- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن. فإن درجة حرارتها ٠‏ (تزداد - تقل) 
4- نرتدى ملابس صوفية شتاء لأنها مواد للحرارة. (موصلة - عازلة) 
5- تنتقل الحرارة بالإشعاع خلال : (الألوطتيوم ب لفقا 
6- تقل سرعة الجزيئات المكونة للمادة عندما کار ا(تفقد.- تكتسب) 
7- تحتاج صناعة الخرسانة إلى . (تسخين مكوناتها - خلط مكوناتها معٌا دون تسخين) 
8- عند تسخين الماء. تنتقل الحرارة بين الجزيئات عن طريق الحرارى. (الإشعاع - الحمل) 
9- الهواء الساخن 5 (يهبط لأسفل - يرتفع لأعلى) 
0- عند انتقال الحرارة ب. ترتفع جزيئات المادة الساخنة لأعلى» وتهبط جزيئات المادة الباردة لأسفل. 


(التوصيل - الحمل) 


© 


GET EN 
:)1( تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود‎ ©( 


(î)‏ (ب) 
1ب التوضيل ( )طريقة انتقال الحرارة خلال المواد الغازية أو السائلة. 
2- الحمل ( )طريقة تنتقل بها حرارة الشمس إلى الأرض. 
3- الإشعاع )2 ) طريقة انتقال الحرارة بين الأجسام المتلامسة. 


© ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآنية: 
1- من أمثلة المواد العازلة للحرارة الهواء والزجاج. 
2- يُصنع مقبض المكواة من الحديد. 
3- تعتبرالحرارة صورة من صورالمادة. 
(©) 4- توجد ثلاث طرق لانتقال الحرارة هى الاتزان والحمل والتوصيل. 
5- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 
6- المواد العازلة تمنع انتقال الحرارة خلالها تمامًا. 
7- أى جسم يمتلك بداخله طاقة حرارية. 
8- تنتقل الحرارة بالإشعاع بين المواد الصلبة المتلامسة. 
9- تقل كتلة قطعة الثلج عند تحولها إلى الماء. 
0- جميع المعادن موصلة للحرارة. 
1- يتم تسخين المعادن عند الطرق عليها باستخدام مطرقة. 
2- تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 
3- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. 
5 أنابيب الانكماش الحرارى لا تتحمل درجاث الحرارة العالية. 
6- يتوقف العزل الحرارى لمقبض إناء على نوع المادة المستخدمة. 
7- الجسم الساخن تتحرك جزيئاته بسرعة أقل وتحمل طاقة أكبر. 
8- يستمرانتقال الحرارة عند الاتزان الحزارى بين الطعام الساخن والهواء. 
9 تتغير خصائص المادة عندما يحدث لها تغير كيميائى. 
0 اكثب المصطلح العلمى: 
1- الدرجة التى تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. (.... 
© 2- المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
3- المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 
4- طاقة تنتقل من الجسم الأعلى إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة. 
5- انتقال الحرارة بين المواد الصلبة وبعضها عند تلامسها. 
6- انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية. 
7- الطريقة التى تنتقل بها حرارة الشمس فى الفضاء. 
8- المادة لا تفنى ولا تستحدث. ولكن تتغير من حالة إلى أخرى. 


سر سر لسر لسر الس لسن لسر لصم لسن aaa‏ الس لسن للحي للج لسر لس لسر 
ہہ ت يخ تع يبع بجع بے په علخ ر بع بخ ج سے ابي عب عي اج امه 
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0 


© 


1 


© 
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أكمل العبارات الآتية: 


1- تصنع مقابض أوانى الطهى من مواد 5 
2- تنتقل الحرارة من الجسم إلى الجسم فى درجة الحرارة. 


3- من أمثلة المواد الموضلة للحرارة 5 

4- من أمثلة المواد العازلة للحرارة و 

5- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق . 

6- تنتقل الحرارة بين الأجسام المتلامسة عن طريق ... وتنتقل فى الفضاء عن طريق 
7- مادة تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول. 
استخرج الكلمة المختلفة: 


1- النحاس - الفضة - الخشب - الحديد. 
2- الحمل - التوصيل - الاحتكاك - الإشعاع. 
3- الخشب - المطاط - الألومنيوم - الزجاج. 


1- اذكرالعوامل التى يتوقف عليها معدل انتقال الحرارة بين جسمين. 

2- تنتقل الحرارة بثلاث طرق مختلفة . ما هى؟ 

3- اذكرثلاثة أمثلة للمواد الموصلة للحرارة. 

4- تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم: بينما تصنع مقابضها من البلاستيك» بم تفسرذلك؟ 

5- اذكر استخدامًا واحدًا للمواد العازلة ؟ 

6- عندما تلمس كوب شاى ساخنًاء ما طريقة انتقال الحرارة إلى يديك؟ 

7- ماذا يحدث عند صهر مخلوط من الرمل والحجر الجيرى ورماد الصودا فى فرن ساخن ثم تركه ليبرد ويتصلب؟ 
8- ماذا يحدث عند انصهار قطعة من الزبد (بالنسبة لكتلتها)؟ 

9- ماذا يحدث عند تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة؟ 


0- ماذا يحدث عند تلامس جسمين مختلفين فى درجة حرارة كل منهما؟ 


درجة الحرارة » 560م درجة الحرارةء 30"م 


1- فى الشكل المقابل: عند سقوط أشعة الشمس على الصخرة ترتفع 1 ® 
درجة حرارتها. حدد طريقة انتقال حرارة الشمس إلى الصخرة. وكيف 7 
يو رة الجزيئات الحقوتة نيا 

2ف التشتعل دابل »د كلؤسسى التمسعيين 3ا0 واف : E‏ -- 
)١(‏ تنتقل الحرارة من الجسم إلى الجسم : 


(ب) تنتقل الحرارة بين الجسمين عن طريق 
(التوصيل - الحمل - الإشعاع - الاحتكاك) 
(ج) يستمرانتقال الحرارة بين الجسمين حتى تتساوى درجتى حرارتهما ويصلان إلى درجة حرارة 
دوحة و )20 - 50-40-30( 


@ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تقل كتلة المادة عند انصهارها. 9و 
2- تساعد المواد الموصلة على انتقال الحرارة خلالها بسهولة. 81 # 
3- النحاس من أمثلة المواد التى تبطئ من انتقال الحرارة خلالها. 3 0 
4- الطاقة الحرارية للثلج أكبرمن الطاقة الحرارية للماء. )2 3 
(ب) يصنع مقبض المكواة من البلاستيك. بم تفسرذلك؟ 
© )اتير البعالةالضديحة: 
1- تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين معًا عن طريق 
0 التوصيل ب العمل (ج) الإشعاع ( د )الانصهار 
2- تنتقل الحرارة بالحمل فى 
(١)الحديد‏ والزجاج (ب) الماء والهواء (ج) الزيت والزجاج ( د ) الهواء والخشب 
3- يحدث الاتزان الحرارى بين الجسمين عند درجتى حرارتهما. 
(۱) ارتفاع (ب) انخفاض (ج) تساوى ( د )انعدام 
4- عند زيادة درجة الحرارة 
)١(‏ تقل سرعة الجزيئات (ب) تقل طاقة حركة الجزينات 
(ج) تزداد طاقة حركة الجزيئات ( د ) يزداد عدد الجزيئات 
(ب) اذكرثلاثة أمثلة للمواد العازلة للحرارة. 
© (1 امل العباراك اة با مام الكتمات بين القوسين: 
1- عدد جزيئات المادة عند تسخینها. (يزداد - لا يتغير) 
2- الخرارة صورة من صور . (المادة - الطاقة) 
3- جميع المعادن التوضيل اللخرارة: (جيدة - رديئة) 
4- ينض قانون على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث. (بقاء الكتلة - بقاء الطاقة) 


(ب) الملابس الذكية لها عدة مميزات. اذكرها. 


@ 9 س 


)١( @(‏ تخيرالإجابة الصحيحة: 


-1 


-4 


من أمثلة المواد العازلة للحرارة 


(١)النحاس‏ (ب) الألومنيوم (ج) الزجاج ( د ) الحديد 
تعتبرالحرارة شكلًا من أشكال 

(١)الطاقة‏ (ب) السرعة (ج) المادة ( د ) القوى 

تنتقل الحرارة عند تلامس جسمين يختلفان فى 

(١)الشكل‏ (ب) الحجم (ج) درجة الحرارة ( د ) الكثافة 
عندما يتعرض وجهك لضوء الشمس تشعر بالدفء لانتقال الحرارة إليك عن طريق ..............٠‏ . 
(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) جميع ما سبق 


(ب )اها التتصودي ...3 الاتزان الحرارى. 


)١( ©(‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


عند ارتفاع درجة حرارة المادة تنغير كتلتها. 2 6 
تكون درجة الحرارة النهائية أكبر من درجة حرارة الجسمين المتلامسين. 5١‏ 2 
تصنع أوانى الطهى من البلاستيك. ) ) 
تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. ١9‏ ¢ 


(ب) ماذا يحدث عند تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخربارد؟ 


)١( 0‏ أكمل العبارات الآتية: 


تنتقل الحرازة ادن المواه الصلبة اة 
يصنع ...عند صهر مخلوط من الرمال والحجر الجيرى ورماد الصودا فى فرن ساخن. ثم تركه ليبرد. 
عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن فإن درجة حرارتها 


طريقة انتقال الحرارة فى المواد السائلة والغازية تسمى 


(ب) عند وضع ملعقة فى كوب شاى ساخن وملامستها نشعر 
بالسكونة. فما:ظريقة افتقال الحرارة من الملعقة إلى يديكة 


© اخترالإجابة الصحيحة: 


ا اتعتبروريجة'الحزازة مقياتا لمتوسطظ الطاقة مسوم لووقا SAAN‏ 
)١(‏ الكيميائية (ب) الحركية (ج) الوضع (4) الكهربية 
2-. کل هنما يلى يحدث عند اكتساب جزيئات المادة طاقة حرارية ماعدا : 
)١(‏ زيادة سرعة الجزيئات (ب) حدوث تمده خراری 
(ج) زيادة عدد الجزيئنات (3)ضعف قوق الترابظ بين الجزيئات 
3- تنتقل الحرارة بالإشعاع خلال : 
١(‏ )الفضاء فقط (ب) السوائل والغازات (ج)الفضاء والغازات (د)المواد الصلبة 
4- زيادة حجم المادة نتيجة التغيرفى درجة حرارتها يعرف ب الحرارى. 
(۱)الانکماش (ب)الاتزان (ج) التفكك ( د )التمدد 
5- الشكل المقابل يوضح انتقال الحرارة ب : و 
)١(‏ طريقة واحدة فقط (آب) طريقتين ۰ ١‏ 
(ج) ثلاث طرق مختلفة ( د ) لايمكن معرفة الإجابة رك 
6- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير السائل الموجود به مع تغيردرجة الحرارة. 
)١(‏ كتلة (ب) حجم (ج) كثافة (د)نوع 
7- عند خلط كميتين متساويتين من الماء مختلفتين فى درجة الحرارة 
١(‏ )لا تنتقل الحرارة بينهما (ب) تنتقل الحرارة من الماء البارد إلى الماء الساخن 


(ج) تصبح درجة الحرارة النهائية أكبر من متوسط درجتى الحرارة قبل التادمس 

( د ) تصبح درجة الحرارة النهائية أقل قليلًا من متوسط درجتى الحرارة قبل التلامس 
8- أى الأجسام التالية يزداد بينها معدل انتقال الحرارة ؟ 

)١(‏ جسم درجة حرارته 30 "م وجسم آخردرجة حرارته 40 "م. 

(ب) جسمان لهما نفس درجة الحرارة 40 "م. 

(ج) جسم درجة حرارته 20 "م وجسم آخردرجة حرارته 50 "م. 


( د ) جسم درجة حرارته 20 "م وجسم آخردرجة حرارته 15 "م . 


© قارن بين: 
- درجة انصهارالثلج ودرجة غليان الماء من حيث (التعريف والرقم الدال على كل منهما) 
وجه المقارنة درجة انصهار الثلج درجة غليان الماء 
1- التعريف 
2- الرقم الدال 


© ما هى المواد التى يتكون منها الزجاج؟ اشرح باختصارخطوات تكوين الزجاج من هذه المواد. 


وت 


الوحدة الثانية 


© اخثرالإجابة الصحيحة: 


1- الطاقة الحرارية هى 


)١(‏ درجة حرارة جسم (ب) انتقال الحرارة 
(ج) مجموع طاقات حركة الذرات والجزيئات ( د ) كتلة مادة 
2- تنتقل الحرارة من المادة إلى المادة 
(١)الأكثرسخونة,.‏ الأكثربرودة (ب) المجمدة. المنصهرة 
(ج) الأكثربرودة, الأكثر سخونة ( د ) الكبرى. الصغرى 
3- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات لعينة من المادة. 
)١(‏ طاقة الوضع (ب) الكتلة (ج) طاقة الحركة (د)العدد 
4- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
ازات (ب) قلت (ج) تساوت (د)انعدمت 


5- مايحدث من تباعد جزيئات المادة عندما تنتقل الحرارة إليها يسمى 
(١)الانكماش‏ (ب) التمدد (ج) النمو ( د ) نقطة التجمد 
6- عند تصميم منتج موصل جيد للحرارة. فما المادة التى ستختارها؟ 
)١(‏ الخشب (ب) البلاستيك (ج) الفوم (د)المعدن 
7- تسمى عملية انتقال الحرارة بفعل حركة جزينات مادة سائلة أو غازية باسم... 5 
(١)الإشعاع‏ الحرارى (ب) التوصيل الحرارى (ج)التجمد ( د ) الحمل الحرارى 
8- أى مما يلى يعد مثالا على انتقال الحرارة بالإشعاع؟ 
(1) عندما يتعرض وجهك لضوء الشمس. تشعربالدفء. 
(ب) عند وضع وعاء به ماء على الموقد. فإنه يغلى. 
(ج) عند وضع نقطة حبرفى كأس ماء. 
( د ) عند وضع زجاجة ماء ساخن على السرير فإنها تعمل على تدفئته. 
9- يمكن أن يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى 


3 التعمد والتهدة:. لآب#التكقف والاذكماشن. 
ا الاتسههاز اميه زد الاتصهاروالانكماش. 
0- النقطة التى يتم عندها تسخين الجزينات فى الماء السائل وتباعدها عن بعضها البعض حتى تصبح غارًا 
اسم 
)١(‏ نقطة الذويان (ب) نقطة التجمد 
(ج) نقطة الغليان ( د ) طاقة الحركة 


© 


EEE ل‎ 


5 


1- ما الطاقة الناتجة عن حركة جزيئات المادة؟ 


)١(‏ الحرارية (ب) الكيميائية 
(ج) المغناطيسية (د)الوضع 
2- أى مما يلى قد لا يكون مصدرا للطاقة الحرارية؟ 
(۱) فرن صغير (ب) الشمس 
(ج) القمر ( د ) سخان 
3- تنتقل الحرارة بالحمل الحرارى فى جزيئات المواد التالية ما عدا 
(١)الحليب‏ (ب) الماء 
(ج) الغلاف الجوى ( د )الحديد 
4- يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق 
(۱) التوصيل (ب) الإشعاع 
(ج) الحمل الحرارى ( د ) الحمل الحرارى والتوصيل 
5 للمادة فى الحالة السائلة حجم وشكل 
)١(‏ ثابت - ثابت (ب) متغير- ثابت 
(ج) متغير- متغير ( د ) ثابت - متغير 
6- يستخدم فى قياس درجة حرارة المواد. 
)١(‏ وعاء القياس (ب) المخبارالمدرج 
(ج) الترمومتر ( د ) شريط القياس 


ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- تنتقل الحرارة من المادة الأقل فى درجة الحرارة إلى المادة الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام زادت طاقة حركتها. 

3- التجمد هوانتقال الحرارة بفعل حركة مادة سائلة أو غازية. 

4- يمكن أن يحدث نقل الطاقة الحرارية من خلال طريقتين فقط . 

5- وصول ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض مثال على الإشعاع الحرارى. 
6- للمادة فى الحالة السائلة حجم ثابت وشكل متغير. 

7- يستخدم وعاء القياس فى قياس درجة حرارة المواد. 

8- تكون درجة الحرارة النهائية أكبرمن درجة حرارة جسمين متلامسين. 

9- الطاقة الحرارية تفنى عند انتقالها من جسم لآخر. 

0- تنتقل الطاقة الحرارية فى المعادن عن طريق الإشعاع. 

1-. يتوقف انتقال الحرازة بين اتجسمين: ند ما تتساؤق درحة حرارة كل مثهماء 


نع ت نے بح نے بح نٹ ب بح بة انه 


)١( @(‏ اخترالإجابة الصحيحة: 


1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 


(١)زادت‏ (ب) قلت (ج) انعدمت ( د ) تساوت 


5 أف العمليات الثاني ة تح ت تة اقتساب ظاقة جرارية5 


(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التبريد (د)الانصهار 
3- يستخدم الترمومترفى قياس المواد. 

)١(‏ كتلة (ب) حجم (ج) درجة حرارة ( د ) كثافة 
4- أى من المواد التالية تبطئ من انتقال الحرارة خلالها 

(۱) النحاس (ب) الحديد (ج) الخشب ( د ) الألومنيوم 


(ب) ماذا يحدث عند: اكتساب مادة سائلة طاقة حرارية بالنسبة لقوى الترابط بين الجزيئات؟ 


)١( ©(‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة (2) أمام العبارات الآنية: 
1- يحدث التمدد الحرارى عندما تتقارب جزيئات المادة من بعضها. 
2- عند ذرجة الغليان تتحول المادة:مق:الحالة:الصلبة إلى الحالة السائلة: 
3- مادة الزجاج مصنوعة من الرمال وكميات صغيرة من الحجر الجيرى ورماد الصودا. 
4- تنتقل حرارة الشمس فى الفضاء بالإشعاع. 
(ب) اذكرالعوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة. 


(© (1) تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 
(i)‏ (ب) 


کس ص ص ~~ 
يح جد عت مد 


| ( )انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المواد السائلة والغازية. 
2- التبخر ( )انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة عند تلامسها. 
قد القوصييل: ا ١‏ )متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 
ف الصهل اکر رت | م فحول الماد من الحالة السائلة إلى الحالة الفازية: 
(ب) فى الشكل المقابل: 
- عند تلامس الجسمين (1) و (ب) تنتقل الحرارة بينهما عن 
2 درجة الحرارة 
5 00 
a‏ 505 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة () أمام العبارات الآتية: 


1- تمتلك جزيئات الماء طاقة أكبرمن جزيئات الثلج. ) { 
2- جميع السعادن عازلة للحرارة. 0 ( 
3- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 20 
4- يمكن أن تنتقل الحرارة بين جسمين متساويين فى درجة الحرارة. 3 6 


(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 


(@ (1) اكب المصطلح العلمى: 


1- مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. 0 11777 
2- زيادة حجم المادة نتيحة ارتفاع درجة حرارتها. ) appear‏ 
3- فجوات يتم تركيبها فى الجسورللسماح للمواد بالتمدد والانكماش. ) Gra ae‏ 
4- 'الظريقة التى تنتقل بها حرارة'الشسمسن إلى القنطتاء. ) Gigi‏ 


(ب) ماذا يحدث عند: تلامس جسمين أحدهما ساخن والآخر بارد؟ 


)١( 0‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تنتقل الحرارة خلال المعادن بطريقة 


2- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على مبدأ الحراركق. 
3- عند زيادة درجة الحرارة المساقات بين جسيمات المادة: 
4- جزيئات المادة لها حجم ثابت وشكل متغير. 


(ب) ما الذى يمثله الشكل المقابل ؟ وما أهميته؟ 


ت الشکل يقل : eee‏ 


التبريد بالآأوانى الفخارية 


الإناء الفخاردى 


الإناء الفخارى هو ابتكا رلا يستخدم الكهرباء ويحافظ على بقاء الطعام باردًا وطازجًا؛ حيث يعمل من خلال التبريد التبخيرى. 


© من الأمثلة على التبريد التبخيرى: 

الشعور بالبرودة عند الخروج من الحمام الدافئ إلى غرفة باردة؛ حيث 
تتبخرالمياه الموجودة على جسمك بفعل حرارة الجسم» فيبرد ماء جسمك 
فتشعربالبرودة. 

© كيف يبرد الإناء الفخارى ما بداخله؟ 

عندما تتبخر المياه فى الإناء الفخارى نظرًا لانبعاث الطاقة الحرارية من 


اللشمسى تاس الهياه'الحوازة! مق اانا الت اها :هما قلاف إلى كبري 
لجز الدالقلىبوكتالك ما ويه 


© فكرة عمل الأوانى الفخارية 
© يصنع الإناء الفخارى من إناءين من الطين. إناء صغيرداخل إناء أكبر. مع وجود مساحة بينهما مملوءة بالرمال الرطبة. 
© يتم نقع قطعة من القماش فى الماء. ثم يتم عصرها ووضعها فوق الإناء الفخارى. 
© عندما تتبخر المياه الموجودة فى الرمال من خلال الإناء الخارجى. يتم نقل 
الحرارة بعيدًا عن الإناء الداخلى. 
© يتم تبريد الجزء الداخلى من الإناء. ويظل الهواء البارد موجودًا داخل الإناء. 
© يحدث التبريد بشكل أسرع عند وضع الإناء الفخارى فى مكان جيد التهوية 
أ مثل مروحة موجهة إليه. 
© يؤدى وجود الرياح إلى إجراء عملية التبخر عن طريق سحب جزيئات الماء التى تحمل الحرارة بعيدًا. 


© الجدول التالى يوضح تجربة حفظ بعض الأطعمة فى الأوانى الفخارية: 


50000 الوقت الذى يظل الطعام فيه طازجًا الوقت الذى يظل العام :فيه طا ا عند 
الخضيراوات دون الإناء الفخارى استخدام الإناء الفخارى 
الطماطم سا 0 يومًا 

الجزر 4 أيام 0 يومًا 

البامية 4 أيام 7 يومَا 

الاگر کر يوم واحد 5 أيام 


4 خطوات تجهيز الأواتى الفخارية للتبريد: 


© أحضر وعاءين من الفخار غير مطليين يتناسب وضع أحدهما داخل 


الآخر. مع وجود مسافة حوالى 6 سم بينهما. 


© املا قاع الإناء الأكبر بالرمال حتى ارتفاع 5 سم» ثم ضع الإناء الأصغر 
داخل الإناء الأكبر. 


© قم بسد الفتحة الموجودة فى قاع الإناء بالطين أو بسدادة مطاطية ثم 


املأ المسافة بين الإناءين بالرمال . 


© أضف المياه إلى الرمال, ثم قم بتغطية الإناءين بقطعة قماش مبللة. 


© مزايا وعيوب استخدام كل من الإناء الفخارى والثلاجة العادية 


الثلاجة 


الإناء الفخارى 


الايا 
تحافظ الثلاجات على بقاء درجة الحرارة ثابتة 
وتتميز بكبر حجمها؛ لذا فقد تخزن الكثير من 
الطعام؛ كما يجب حفظ بعض الأطعمة والعلاجات 
فى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الإناء الفخارى. 


من السهل إغذاد الإناء االفخارق» فهو -متخفض 
الصيانة؛ ولا يحتاج إلى الكهرباءء ويسهل نقله. 
وتكلفته أقل من الثلاجات» ويحافظ على بقاء 
الطعام طازجًا بشكل أكبرمما يكون فى الهواء. كما 
يمكنه أن يساعد فى القضاء على الجوع فى العالم. 


العيوب 


الثلاجات كبيرة الحجم ويصعب نقلها. ويجب 
أن تعمل بالكهرباء. كما أنها باهظة الثمن لشرائها 
وتشغيلها. وتتسبب فى حدوث مشاكل بيئية عند 
تعطلها. وقد تحتاج إلى إجراء إصلاحات مكلفة. 


يمكن أن يستخدم الإناء الفخارى الكثير من الماء 
ولا يعمل جيدًا فى الأماكن التى تكون فيها رطوبة 
عالية: كما أنه صغير الحجم ويصعب إجراء عملية 
التبريد إذا كان هناك الكثيرمن أشعة الشمس. قد 
يحتاج الأشخاص إلى استخدام أوانى زير منفصلة 
للحوم والخضراوات. 


هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الإناء الفخارى ومدى تبريده. مثل: 


© حجم الإناء. 


© هل الإناء الداخلى مطلى أولا. 


© اختلاف نوع الرمال. 


المحتويات 


٠‏ مراجعة الأضواء العامة على المنهج. 


٠‏ تدريبات الأضواء العامة على المنهج. 


٠‏ امتحانات الإدارات التعليمية لعام 2024 م. 


٠‏ الإجابات النموذجية. 


الوحدة الأولى 


أولا: قاموس المصطلحات 


المصطاح العلمى 
(3) النظام 
(2) الخلية 


© الجهاز 

(4) العضو 

(5) النسيج 

(6) الميكروسكوب 

(7) العضية 

(8) السيتوبلازم 

(9) البلاستيدات الخضراء 


© جدار الخلية 
7 الفجوة العصارية 


62 الكائنات وحيدة الخلية 
3 الكائنات عديدة الخلايا 
4© التنفس الخلوى 

9 انقباض العضلات 

69 العضلات الإرادية 

2 العضلات اللاإرادية 

9© العضلات الهيكلية 
9 الخلايا العضلية 

0 الهرمونات 

22 الجهاز التنفسن 

3 جهاز الإخراج 


4 عملية الإخراة 
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التفريق 
مجموعة عناصر تعمل مغا لتؤدى وظيفة محددة. 


ه وحدة بناء الكائن الحى, 
© الوحدة الأساسية لبناء الحياة على سطة الأرض. 


مجموعة من الأعضاء التى تعمل مغا على أداء وظيفة واحدة مشتركة للجسم . 
مجموعة أنسجة مرتبطة مغا وتشارك فى أداء وظيفة معينة. 

مجموعة خلايا متشابهة فى الشكل والوظيفة. 

جهاز يستخدم لتكبير وفحص الأشياء الدقيقة. 

تركيب داخل الخلية له وظيفة محددة. 

سائل هلامں تسبخ فيه مكونات الخلية. 

تراكيب داخل الخلية توجد بها صبغة الكلوروفيل التى تعطى النبات لونه الأخضر. 
المادة الخارجية الصلبة التى تحيط بخلايا النبات لمنحها شكلا محدذا. 


تركيب يشبه الكيس ويستخدم لتخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات وتكون كبيرة. 
فن الخلايا النباتية. 


كائثنات حية بسيطة تتكون أجسامها من خلية واحدة فقط. 

كائنات حية معقدة تتكون أجسامها من العديد من الخلايا. 

عملية استخدام الأخسجين للحصول على الطاقة الكيمياثية من الطعام. 
عملية تغلص ( تغليل ) طول العضلات, مما يؤدى إلى حركة العظام فى اتجاه واحد. 
عضلات يمكن التحكم فى حركتها مثل ( عضلات الذراع والرقبة ). 

عضلات تتحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فيها مثل ( عضلة القلب والعين). 

عضلات تتصل بالعظام وتعمل على تحريك عظام الجسم . 

ألياف طويلة تسمه بالحركة وقادرة على تخزين وإطلاق الطاقة بسرعة. 

مواد تغرزها الغدد الصماء تساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 
نشا حيوانى مخصص لتخزين الطاقة ( سكر الجلوكوز ) بواسطة الكبد والعضلات . 
نظام من الأعضاء والأنسجة التى تساعد الكائن الحى على التنغس). 

مجموعة من الأعضاء والأجهزة تجمع الفضلات التى آنتجتها الخلايا وتطردها خارج الجسم. 


عملية حيوية يقوم بها الجسم لطرد الغضلات التى أنتجتها الخلايا عبر أغشيتها. 


69 النفرونات 
69 الأنسولين 
62 مرض السكر 


68 مضخة الأنسولين 


69 الدائرة الكهربية 


69 الكهرباء 

(61الثيار الكهربى 

62 التوصيل على التوالن 
53 التوصيل على التوازى 
64 المقاومة الكهربية 
69 المواد الموصلة 

8 المواد العازلة 

57 الصدمة الكهربية 
9 منظم ضربات القلب 
59 الجاذبية الأرضية 

49 القوة المغناطيسية 
(417 المغناطيسية 

42 المواد المغناطيسية 
43 المواد غير المغناطيسية 
44 المجال المغناطيسن 


45 مخطط المجال المغناطيسن 
68 التوربين 


42 المولد الكهرين 


68 الجلفانومتر 


(مراجعة لأضواءالعامةعلى انتج أا 


وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشية الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 
هرمون ينظم مستوى السكر فى الدم. 
مرض يحدث نتيجة عجز البنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين بكميات كافية. 


جهاز يتصل بالجسم ويساعد مرضى السكر على ضبط مستوى السكر فى الدم عن طريق 
حقن الأنسولين بشكل تلقائى عند حاجة الجسم إليه. 


© مسار مغلق تتدفق الكهرباء خلاله. 
© مسار مغلق لحركة التيار الكهربى. 


صورة من صور الطاقة تنتج من تدفق الشحنات الكهربية فى موصل ( سلك معدنى ). 
حركة الشحنات الكهربية ( الإلكترونات ) عبر موصل كهربن فى مسار مغلق . 
طريقة ينم فيها توصيل الأجهزة فى مسار واحد. 

طريقة يتم فيها نوصيل الأجهزة فى عدة مسارات . 

أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيار الكهربى. 

المواد الثى تسم بمرور الكهرباء خلالها. 

المواد الثى لا تسمة بمرور الكهرباء خلالهاء 

أحد أخطار الكهرباء تحدث نتيجة سريان الثيار الكهربى فى جسم الإنسان. 
جهاز يعمل بالبطارية يحفز عضلة القلب على النبض على فترات منتظمة. 
قوة تسحب الأجسام لأسفل باتجاه مركز الأرض. 

قوة تنشأً بين المغناطيس ومواد معينة بالقرب منه. 

قوة غير مرئية ولكن يمكن ملاحظة تأثيرها مثل الجاذبية. 

المواد الثى تنجذب للمغناطيس مثل ( الحديد والنيكل والكوبلت). 

المواد الثى لا تنجذب للمغناطيس مثل ( الخشب والألومنيوم والبلاستيك ). 
حيز حول المغناطيس تظهر فيه آثار القوة المغناطيسية. 

النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 


جهاز يستخدم مجموعة شغرات تدور بتأثير قوة الرياة أو الماء المتدفق عبر السدود أو عن 
طريق قوة البخار النائجة عن غليان الماء لتوليد طاقة ميكانيكية. 


جهاز يحول الطاقة الميكانيكية المتولدة فى التوربين إلى طاقة كهربية. 


جهاز يستخدم للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة. 


| ملحق المراجعة العامة والامتحانات 


تانيًا: اذكر وظيفة (أهمية) 
1- العضيات: 
العضية الوظيفة (الأهمية) 
1) النواة تتحكم فى كافة أنشطة الخلية. فهى مسئولة عن انقسام الخلية وتكوين البروتينات . 
(2) جدار الخلية طبقة صلبة تحيط بخلايا النبات وتمنحها شكلاً محدذا. 
© غشاء الخلية © يتحكم فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 
ه يحافظ على توازن الماء داخل الخلية. 
(4) السيتوبلازم سائل هلامى تسبح فيه مكونات الخلية. 
(5) الميتوكوندريا تمد الخلية بالطاقة التى تحتاجها من خلال عملية التنفس الخلوى. 
(6) جهاز جولجن يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


7 الشبكة الإندوبلازمية تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاة الخلية. 


(8) الفجوة العصارية تخزين العناصر الغذائية والمياه والفضلات. 


(9) البلاستيدات الخضراء تحتوى على مادة الكلوروفيل وتقوم بعملية البناء الضوثى فى الخلايا النبائية فقط. 


2- بعض أجهزة الجسم: 
الجهاز التركيب 
الغم ( اللعاب والأسئان ) 
المرىعء 
المعدة 
الهضمنى 
٠‏ الأمعاء الدقيقة 
* الأمعاء الغليظة 
(القولون) 
ه الركتان 
الثزف 


٠‏ عضلة الحجاب الحاجز 
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الوظيفة 


» مضة الطعام عن طريق الأسنان التى تتحرك بمساعدة عضلات الفك. 
» ترطيب وتفكيك الطعام كيميائيًا عن طريق اللعاب الذى يحتوى على 


الأنزيمات التى تفرزها الغدد اللعابية. 
تدفع عضلات المرىء الطعام باتجاه المعدة. 


تفكك الطعام بصورة أكبر عن طريق: 
- الحركة التموجية المستمرة للمعدة. 
- إفراز السوائل الهاضمة ( الحمض والأنزيمات ). 


١‏ استكمال تفكيك الطعام كيميائيًا عن طريق الأتزيمات الثى يغرزها 


البنكرياس والحويصلة الصفراوية. 


؛ بدء امتصاص العناصر الغذائية ونقلها إلى الدم عن طريق الشعيرات 


الدموية الموجودة فى جدارها. 


تخزين الطعام غير المهضوم حتى يخر من الجسم فى صورة فضلات 
صلبة تسمن البراز. 


مسئولتان عن التنفس من خلال الحصول على الأكسجين والتخلص من 
ثائى أكسيد الكربون. 


مسئولة عن حدوث عمليتى الشهيق والزفير. 


ه عضلة القلب 
الدورى 

٠‏ الأوعية الدموية 

٠‏ الجهاز البولى 
الإخراجى 
پر © الجلد 

٠‏ الجهاز التتفسن 


العضلى ٠‏ العظام والأوتار والغضاريف 
الهيكلر والأريطة والعضلات 


الغدد الصماء ٠١‏ الغدد التن تغرز الهرمونات 


3- الأداة أو الجهاز: 


[مزاجعة الأضواء العامةعلن المتوة | | 
» ضخ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى كل خلايا الجسم. 
٠‏ نقل الدم المحمل بالغازات والهرمونات والعناصر الغذائية إلى كل أجزاء الجسم. 


» ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم مثل اليوريا فى صورة بول 
عن طريق الكليتين. 


» إخرا العرق من الجلد. 
» إخراج ثانى أكسيد الكربون من الرئتين. 
» مسئولة عن حركة العظام بمساعدة العضلات. 


» تساعد الجسم على الاستجابة للخطر. 
» تحافظ على درجة حرارة الجسم وضغط الدم. 


الأداة أوالجهاز الوظيفة 
© البطارية مصدر التيار الكهربى. 
(2) المفتا الكهرين يتحكم فى فنخ وغلق الدائرة الكهربية. 
(3) الجلفانومتر يستخدم للاستدلال على مرور التيارات الكهربية الصغيرة. 
(4) المغناطيس يستخدم فى المحركات وأجهزة الكمبيوثر. 
(5) التوربينات توليد طاقة ميكانيكية ( حركية ). 
(6) المولد الكهربى تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


(7) المقاومة الكهربية 


إبطاء سريان الإلكترونات عبر الدائرة الكهربية - تقليل الأضرار التى تلحق بمكونات الدائرة 
عند زيادة الثيار الكهربى. 


(8) منظم ضربات القلب تحفيز عضلة القلب على النبض بشكل منتظم لمرضن القلب. 


ثالثًا: أهم المقارنات 


1- الخلية الحيوانية والخلية النباتية: 

وجه المقارنة الخلية الحيوانية الخلية النباتية 
جدار الخلية لايوجد يوجد ( يتكون من السليلوز ) 
البلاستيدات الخضراء لاتوجد توجد 
صنع الغذاء لا تصنق غذاءها بنفسها تصنع غذاءها بنغسها 
الفجوة العصارية صغيرة كبيرة 


yT‏ ملحق المراجعة العامة والامتحانات 


2- الفضلات التى تنتجها خلايا الجسم وكيفية التخلص منها: 


الفضلات نوع الفضلات 
الطعام غير المهضوم وسو و 
غاز ثانى أكسيد الكربون 
الماء الزائد والأملاة فضلات إخراجية 
اليوريا 


3- المواد الموصلة للكهرباء والمواد العازلة للكهرباء: 


وجه المقارنة المواد الموصلة للكهرباء 
ا مواد تسمة بسريان الكهرباء (الإلكترونات) 
I‏ خلالها بسهولة. 
أمثلة الحديد - النحاس - الألومنيوم 


4- المواد المغناطيسية والمواد غير المغناطيسية: 


وجه المقارنة المواد المغناطيسية 
التعريف المواد الثى تنجذب إلى المغناطيس 
أمثلة الحديد - اليكل - الكوبلت 


5- التوصيل على التوالى والتوصيل على التوازى: 
التوصيل على التوالى 


© ينم توصيل جميق مكونات الدائرة بمصدر الطاقة فى 
مسار واحد. 

© لا يتفرع التيار الكخهربى ويسرى فى مسار واحد فقط, 

© إذا توقف أو تعطل جهاز (مصباة) فن الدائرة تتوقف 
الدائرة بأكملها عن العمل. 


كيفية التخلص من الفضلات 
يتم التخلص منها عن طريق الأمعاء الغليظة 
(فتحة الشرة) فى صورة براز 
يتم التخلص منها عن طريق الرئتين فى صورة 
هواء الزفير, 


يتم التخلص منها عن طريق الجلد فى صورة عرق. 


يتم التخلص منها عن طريق الكليتين فى 
صورة بول. 


المواد العازلة للكهرباء 


مواد لا تسمخ بسريان الكهرباء ( الإلكترونات ) 
خلالها بسهولة. 


الخشب - البلاستيك - المطاط - الزجام 


اواد عي تمعناطيسية 
المواد التى لاتنجذب إلى المغناطيس 


النحاس - الألومنيوم - الخشب - البلاستيك - 
الورق 


التوصيل على التوازى 


© ينم توصيل جميع مكونات الدائرة بمصدر الطاقة فن 
أكثر من مسار, 

© يتفرع الثيار الكهربى ويسرى فى عدة مسارات مختلفة. 

© إذا توقف أو تعطل جهاز (مصباة) فن الدائرة فإن باقى الأجهزة 
تستمر فى العمل. 


|مراجعة الأضواء العامة على المنهج أل 


6- أوجه التشابه والاختلاف بين الجاذبية والمغناطيسية: 


التشابه الاختلاف 
» فوتان غير مرتیتین. © قوة الجاذبية تجذب كل المواد. بينما القوة المغناطيسية تجذب 
تجذب كل منهما الأجسام . مواد محددة فقط. 
4 لا يشترط لمس الجسم مباشرة للتآثير فيه. © الجاذبية هى جذب فقط بينما المغناطيسية هن قوة جذب 
أو تنافر, 


رابغا: أههم التعليلات 


سرلا تستطيع الخلية النباتية صنع غذائها بنفسها. بيئما لاتستطيع الخلية الحيوانية ذلك 
() بسبب وجود البلاستيدات الخضراء فى الخلية النباتية وعدم وجودها فى الخلية الحيوانية. 

سرع) للميتوكوندريا أهمية كبيرة فى الخلايا 

(©) لأنها مراك زإنتاج الطاقة فى الخلية وتحدث فيها عملية التنفس الخلوى. 

سرة) لاتحتوى الخلايا الحيوانية على جدار الخلية 

(2) لأن لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلها؛ مثل: العظام فى بعض الحيوانات والهيكل الخارج فى الحشرات. 
سرة) يتحكم غشاء الخلية فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية 

(©) لأنه يتميز بخاصية النفاذية الاختيارية. 

سرة) لايعتبر البرازمن المواد الإخراجية 

(©) لأن البرازفضلات طعام غير مهضوم ولا ينتج من خلايا الجسم. 

سر6 عضلات القلب من العضلات اللاإرادية 

(ج) لأنها تتحرك تلقَائيًا ولايمكن التحكم فى حركتها. 

سرم) تعتبر الكلية هى العضو الرئيسى فى الجهاز البولى 

(ج) لأنها مسئولة عن تنقية الدم من اليوريا والفضلات الأخرى. 

سر8) تعتبر عضلات الرقبة من العضلات الإرادية 

(ج) لأنه يمكن التحكم فى حركتها. 

سر98؛ يصاب بعض الاشخاص بمرض السکر 

(2) بسب حدوث قصورف أداء البنكرياس لوظيفته. 

س3 تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس 

(6) لأن النحاس من المواد الموصلة التى تسمح بمرورالكهرباء خلالها. 

سلم) حدوث صدمة كهربية لشخص عند لمسه لسلك غير معزول یمر به تيار كهربى. 

() لأن جسم الإنسان يحتوى على كمية كبيرة من الماء الذى يحتوى على أملاح ذائبة فيه تجعل الماء موصلا جيدًا للكهرباء. 
س) تغطى الأسلاك الكهربية بمادة البلاستيك 

(ع) لأن البلاستيك من المواد العازلة التى تقاوم سريان التيار الكهرن خلالها. 

س عدم استخدام التوصيل على التوالى فى المنازل 

(©) لأنه إذا تعطل أو توقف جهازف الدائرة فإن الدائرة بأكملها تتوقف عن العمل . 2 


1117 ا 


سةأ) ينجذب الحديد إلى المغناطيسر 


©) لأنالحديد مادة مغناطيسية. 


دة)) توصيل المصابيح الكهربية على التوازى فى المنازل. 


(ج) لأنه إذا تعطل أو توقف جهاز ( مصباح ) فى الدائرة فإن المصابيح الأخرى تظل مضيئة . 


س1 تحتوى الكلية على النفرونات 


() لتنقية الدم من اليوريا والفضلات الضارة الأخرى فى صورة بول. 


س تعتبر الكلية من أعضاء الإخراج 


(ج) لأنها تنقى الدم من الفضلات الضارة مثل اليوريا. 


خامشا: ماذا يحدث فى الحالات التالية..؟ 


س عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى 
سرع) دخول كمية كبيرة من الماء للخلية 

ليرة! إذا اختفى جدار الخلية من الخلية النباتية 
سرة) انقباض وانبساط عضلة القلب 


سرة) لمس سلك غير معزول يمر به تيار كهربى 


() لن يتم التحكم فى دخول وخروج المواد من وإلى الخلية . 
() تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 

() لم يكن للخلية النباتية شكل محدد. 

(©) يتم ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم. 

(©) يسرى التيارالكهرنى فى الجسم وتحدث صدمة كهربية . 


سرق) لف سلك يمربه تياركهربى حول مسمارمن الحديد. (©) يتؤلد مجال مغناطيسى حول السلك. 


سادسا: أهم الرسومات والأشكال 


المقبض الضابط الكبير 
المقيض الضابط الدفيق 


ذراع 


هثبت الشريحة 


العدسة العينية 
العدسة الى يتم النظر من خلالها إلى عبنة 
الخلايا 


أسظؤالة 
العدسة الشيئية 
العدسة 


وضع مباشرة فوق العينة ولكل 
عدسة قوة تكبير مختلفة 


المنصة 
امراق 
لتوفيركمية ضوء مناسبة لرؤية العيئة 


القاعدة 


أولاً: قاموس المصطلحات 
المصطلح العلمى الف 


(1) الطاقة الحرارية (الحرارة) 


(2) درجة الحرارة 
(3) طاقة الحركة 
(4) عملية الانصهار 
(5) عملية التجمد 
(6) عملية التبخر 
© عملية التخثف 
(8) درجة الانصهار 
(9) درجة الغليان 
© التمدد الحرارى 
(17) الانكماش الحرارى 
3 الترمومتر 


03 فواصل التمدد الحرارى 


4 المواد الموصلة للحرارة 
(9 المواد العازلة للحرارة 
8 الائزان الحرارى 

2 السعرات الحرارية 

8 التوصيل الحرارى 

09 الحمل الحرارى 

0 الإشعاع 

(27) قانون بقاء الكتلة 

(22) الخرسانة 

23 الصلب 


24 أنابيب الانكماش الحرارى 


» مجموع طاقات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. : 
صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل 
فن درجة الحرارة. 

متوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 

الطاقة التى يختسبها الجسم بسبب حركته. 

تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند ارتغاع درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند انخفاض درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند ارتفاع درجة حرارتها. 

تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة عند انخفاض درجة حرارتها. 

درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 

درجة الحرارة الثى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية, 

زيادة حجم المادة ننيجة ارنفاع درجة حرارتها. 

نفص حجم المادة نتيجة انخفاض درجة حرارتها. 

أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد المختلفة. 


» فواصل تتيخ للمبانى أو الكبارى التمدد أو الانكخماش بطريقة آمنة دون حدوث أى ضرر. 
٠»‏ فجوات صغيرة يتم تركها فى الجسور للسماة للمواد بالتمدد والانكماش. 


المواد النى تسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة مثل المعادن. 

المواد التى لا تنسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة مثل البلاستيك والخشب والزجام. 

حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى إلى توقف انتقال الحرارة بينها. 
وحدة قياس الحرارة. 

انتقال الطاقة الحرارية من جسم ساخن إلى جسم بارد عند حدوث تلامس مباشربينهما. 
انتقال الطافة الحرارية بفعل حركة مادة سائلة أو غازية. 

انتقال الحرارة عبر الفضاء فى صورة موجات. 

الكتلة الكلية للمادة مقدار ابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 

مادة قوية يسهل تشكيلها تتكون من خلط الصخور والرمال والماء. 

مادة قوية متينة تصنع من خلط وتسخين خام الحديد وخامات أخرى. 


أنابيب مصنوعة من البلاستيك تتحمل درجات الحرارة العالية. 


[مراجعة الأضوء العامة عن تيه ا 


ا | محف المراجعة العامة وامتحای 


ثانيًا: أهم المقارنات 


التسخين أو التبريد فى حركة الجسيمات وحالة المادة: 


وجه المقارنة التسخين (اكتساب طاقة حرارية ) التبريد (فقد طاقة حرارية) 
درجة حرارة المادة ترتفع 
سرعة جسيمات المادة تزداد 
طاقة حركة الجسيمات تزداد 
قوى الترابط بين الجسيمات تقل تزداد 
المسافات بين جسيمات المادة تزداد تقل 
حجم المادة تتمدد المادة حراريًا ويزداد حجمها تنكمش المادة حراريًا ويقل حجمها 
تغير حالة المادة تنصهر أو تتبخر تتجمد أو تتكئثف 


2- المواد الصلبة والسائلة والغازية من حيث الحجم والشكل: 


وجة المقارنة المادة الصلبة المادة السائلة المادة الغازية 
الحجم ثابت ابت متغير 
الشكل ثابت متغير متغير 
3 المواد الموصلة للحرارة والمواد العازلة للحرارة: 
وجه المقارنة المواد الموصلة المواد العازلة 
التعريف المواد الثى تسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة المواد التى لا تسمة بمرور الحرارة خلالها بسهولة 
أمثلة المعادن مثل: الحديد - النحاس - الألومنيوم الخشب - البلاستيك - الزجاج - الهواء - الأقمشة 


ثالثًا؛: أهم التعليلات 

س]) مقدار الطاقة الحرارية للشمع المنصهر أكبر من الشمع الصلب 

© لأن سرعة جزئيات المادة فى الحالة السائلة أكبرمن سرعة جزيئات المادة فى الحالة الصلبة: 

نر2 سرعة انتشارلون الطعام فى الماء الساخن أكبر من سرعة انتشاره فى الماء البارد 

© لأن جزيئات الماء الساخن تتحرك بشكل أسرع. مما يتسبب فى زيادة عدد تصادمات الجزيئات مع بعضهاء فيسهل انتشار 
لون الطعام. 

سر ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية 

(©) لتجنب حوادث القطارات نتيجة تمدد القضبان بفعل الحرارة. 

درة يزداد حجم البالونات المملوءة بالهواء إذا تركت فترة فى الشمس 

(©) لأن زيادة درجة الحرارة تؤدى إلى تقليل قوى الترابط وزيادة المسافات بين جزيئات الهواءء وبالتالى يزداد الحجم. 

سرج تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك 

(©) لأنها مواد عازلة للحرارة؛ فلا تصل الحرارة إلى أيدينا. 

سرع تصنع أوانى الطهى من الالومنيوم 

(ح) لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. 

سر ارتفاع الكحول داخل الترمومتر لاعلى عند وضعه فى ماء ساخن 


(ج) لأن الكحول يتمدد بالحرارة. 


0000 
رابعًا: ماذا يحدث عند..؟ 


سرةً) اكتساب المادة الصلبة طاقة حرارية 

() تزداد سرعة الجسيمات وتزداد المسافات» بينها فتقل قوى الترابط وتتحول إلى الحالة السائلة . 
سرع) تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة 

(€) تنتقل الحرارة من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة إلى الجسم الأقل فى درجة الحرارة حتى يحدث بينهما اتزان حرارى. 
سرة) فقد المادة طاقة حرارية. 

(©) تقل سرعة الجسيمات وتقترب من بعضها. وبالتالى تتجمد المادة أوتتكثف. 

ندرة) تلامس جسمين لهما نفس درجة الحرارة 

(©) لايحدث انتقال الحرارة بينهما. 

سرة) زيادة سرعة جسيمات المادة 

(©) تزداد طاقة حركة الجسيمات فترتفع درجة حرارة المادة. 

سرة) وضع ترمومتر داخل مواد بدرجات حرارة مختلفة 

(©) يتمدد أوينكمش الكحول اعتمادًا على درجة حرارة المادة . 

س]) بناء الكبارى بدون فواصل التمدد 

(©) يتمدد الكوبرى عند تعرضة للحرارة» مما يتسبب فى حدوث انحناءات له أوانهياره. 

سر8) صنع مقبض المكواة من المعدن 

(ج) تنتقل الحرارة من المكواة إلى أيديناء ولن نستطيع الإمساك بها لكى الملابس. 

سر8) عدم ترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية. 


© تتمدد قضبان السكك الحديدية عند تعرضها للحرارةء مما يؤدى إلى حدوث انحناءات تتسبب فى وقوع الحوادث. 


خامشا: أهم المخططات 
05 18 1 
التوصيل الحمل الإشعاع 
> 2- العوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة. س 
ل 1 2 
الاختلاف ف درجات الحرارة مساحة السطح طول مسافة التلامس 


3- تطبيقات حياتية على التمدد والانكماش الحرارىي: 


5 
صناعة الترمومتر فتح غطاء البرطمان فواصل التمدد 


تدريبات الأضواء العامة على المنهج 


© تذكر ©فهم © تطبيق © تحليل 
(@ اخترالإجابة الصحيحة: 

1- يتكون جسم ... من خلية واحدة. 

(١)الطيور‏ (ب) الإنسان (ج) البكتيريا (د )النبات 
2- يعتبر من المواد المغناطيسية. 

(١)الخشب‏ (ب) الورق (ج) الحديد ( د ) البلاستيك 
3- يتكون جدارالخلية من مادة 

)١(‏ النيتروجين (ب) السليلوز (ج) الذهب ( د ) الفوسفور 
4- يصل ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض عن طريق : 

)١(‏ التوصيل (ب) الإشعاع (ج) الحمل الحرارى (د)الحمل والتوصيل 

© 5- تعتبرعضلات من العضلات اللاإرادية . 

(١)القلب‏ (ب) الفخذ (ج) الذراع ( د ) الرقبة 
6- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق 

(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) غيرذلك 
#ك عضلات من العضلات الإرادية التى يمكن التحكم فى حركتها. 

(١)المعدة‏ (ب) الأمعاء (ج) المرىء ( د ) الرقبة 
8- عملية انتقال الحرارة بفعل حركة جزيئات المادة السائلة أو الغازية تسمى 

(١)لإشعاع‏ (ب) التوصيل (ج) الحمل الحرارى (د)التجمد 
9- يقوم الجهاز بنقل الدم والغازات والعناصر الغذائية . 

(١)الدورى‏ (ب) التنفسى (ج) العضلى الهيكلى (د)الإخراجى 
0- تقارب جزيئات المادة عندما تفقد الحرارة يسمى 

(۱) الانکماش (ب) التمدد (ج) نقطة الغليان ( د ) نقطة التجمد 
1- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم تسمى 

(١)الرئة‏ (ب) النفرونات (ج) الأنزيمات ( د ) القصبة الهوائية 
2- تسقط الأجسام على الأرض بسبب قوة 5 

)١(‏ الكهربية (ب) الدفع (ج) المغناطيسية ( د ) الجاذبية 
3- أثناء دخول الهواء إلى الرئتين عضلة الحجاب الحاجز. 

)١(‏ ترتفع (ب) تدور (ج) تنقبطن ( د ) تنبسط 
4- يتسبب رفع درجة حرارة المواد فى حدوث 

)١(‏ التجمد والتمدد (ب) الانصهار والتمدد 


(ج) التكثف والانكماش 


5 المسارالمغلق الذى تنتقل خلاله الإلكترونات 


)١(‏ الدائرة المفتوحة 
(ج) الكهرباء 


9 


ك ) التجمد والاتكماش 


(ب) التيارالكهربى 
3ك ادا المعلعة 


2250 _تدرسات الأضواء العامة على المنهة [ 000000000000 | 


6- الماء عند درجة حرارة 102 م يكون فى الحالة 


(١)الصلبة‏ (ب) السائلة (ج) الغازية ( د ) المتجمدة 
7- انصهرمكعب من الثلج كتلته 10 جرامات فإن كتلة الماء السائل تكون ......................... جرامات. 
(5(1 (ب) 9 (ج) 10 ECs)‏ 
8- أحد مكونات الجهازالدورى وتنقسم إلى شرايين وأوردة وشعيرات دموية 
١(‏ )الأوعية الدموية (ب) القلب 
(ج) الدم ( د ) الهرمونات 
9- تتم عملية التنفس الخلوى فى 9 
(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا ‏ (ج)السيتوبلازم ( د ) جهازجولجى 
0- السائل الموجود داخل الخلية وتسبح فيه العضيات يسمى 
)١(‏ الفجوة العصارية (ب) البلاستيدات الخضراء 
(ج) السيتوبلازم ( د ) جدارالخلية 
1- عندما يتعرض شخص لضوء الشمس يشعر بالدفء لانتقال الحرارة إليه ب . 
(۱) التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) جميع ما سبق 
2- الجسم الذى درجة حرارته 50 درجة مئوية تنتقل حرارته لجسم آخردرجة حرارته ..........درجة مئوية. 
4001 (ب) 50 (ج) 60 (د)70 
3- يتكون الجهازالعضلى الهيكلى من 
)١(‏ عظام وعضلات (ب) أربطة وأوتار (ج) غضاريف ( د ) جميع ما سبق 
4- تنتقل الحرارة عن طريق الحمل خلال ٠‏ 
(١)الخشب‏ (ب) الهواء (ج) الزجاج ( د )الحديد 
5- عندما تعمل عضلتان معًا للقيام بحركة فإن إحدى هذه العضلات ٠‏ بينما الأخرى 
)١(‏ تتحرك - تظل ثابتة (ب) تنقبض -تنبسط 
(ج) تظل ثابتة - تنبسط ( د ) تظل ثابتة - تنقبض 
6- إذا كان لديك إناء به ماء مغلى فأى الأطوال الآتية يفضل أن يكون طول مقبض الإناء اسم , 
)300 (ب)5 (ج)7 (د)12 
7- عندما تلمس جسمًا ساخنًا تنتقل الحرارة إلى يديك عن طريق . 
(١)الحمل‏ (ب) التوصيل (ج) الإشعاع ( د )الاحتكاك 
28- تحصل الخلية على الطاقة من عملية التی تحدث فى الميتوكوندريا. 
(١)الإخراج‏ (ب) التنفس الخلوى (ج)الامتصاص ( د ) الحركة 
9- يتم تنظيم تركيب معظم الكائنات عديدة الخلايا فى مستويات. 
(١)ثلاثة‏ (ب) أربعة (ج) خمسة ( د ) سبعة 
0- اليوريا أهم الفضلات التى تتكون من استهلاك 
(۱) الدهون (ب) البروتينات (ج) النشويات ( د ) السكريات 
1- عند مرورتياركهربى فى سلك نحاسى ينشأ حول السلك 2 
)١(‏ طاقة حرارية (ب) مجال مغناطیسی (ج) مجال كهربى ( د ) قوة جاذبية 
2- مركز التحكم فى الخلية والمسئول عن الانقسام الخلوى هو PSE‏ 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب)النواة (ج) جهازجولجى ( د ) الغشاء البلازمى 


ف 


!101111111111 منحق المراجعة العامة والامتحانات 


5 


3 تول على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب)النواة (ج) السيتوبلازم ( د ) العضلات 
4- أحد مكونات الخلية النباتية ويقوم بامتصاص ضوء الشمس فى عملية البناء الضوئى 
(١)الميتوكوندريا‏ (ب) جدارالخلية 
(ج) البلاستيدات الخضراء (د )النواة 
5- تركيب يحمى الخلية وينظم دخول وخروج المواد منها 
(١)الغشاء‏ البلازمى (ب)جدازاتقلية 
(ج) السيتوبلازم (د ) النواة 
6- تحول المولداث الطاقة إلى طاقة كهربية. 
(١)المغناطيسية‏ (ب)الضوئية (ج) الصوتية ( د ) الحركية 
7- تفرز حمضًا وأنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه وهضمه. 
(١)الأسنان‏ (ب) الأمعاء الغليظة 
(ج) المثانة البولية ( د )المعدة 
8- مرض السكر هو اضطراب فى ١‏ 
(1) الحويصلة الصفراوية (ب) الغدة الدرقية 
(ج) البنكرياس ( د )المعدة 
89- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجودة فى الخلية البشرية 
)١(‏ جدارالخلية بونرا 
(ج) الغشاء الخلوى ( د ) السيتوبلازم 
0- أى مما يلى يعد ترتيبًا لمكونات أجهزة الجسم من المكونات الأقل تعقيدًا إلى المكونات الأكثر تعقيدًا 
(۱) نسيج - خلية- عضو - جهاز (ب) خلية - نسيج- عضو- جهاز 
(ج) جهاز- عضو - خلية - نسيج (د) عضو- نسيج - خلية - جهاز 
أكمل العبارات الآتية: 
1ك تعر وحدة بناء جسم الكائن الحى. 
2- المظاط من المواد للكهرباء. 
3- يتكون الجهازفى جسم الإنسان من مجموعة من 
4- تتحكم فى الوظائف داخل الخلية ومسئولة عن انقسامها. 


5- الدرجة التى يتحول عندها الماء إلى بخارماء تسمى 

6- التراكيب الصغيرة التى توجد داخل الخلية تسمى 

7- العضلات التى تحرك عظام الجسم تسمى العضلات 

8-- تقاسن السرارة بوا می 

9-. تعتبرعضلة العيق,من العطللات 

0- تعرف حركة الشحنات الكهربية عبر موصل كهربى باسم 

1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقتها الحركية. 


8ل تتم فمل الترمومتوعان تير السائل مع تغيردرجة الحرارة. 


ِ تدرسات الأضواء لعاف لان لفلف 0000| 
3- تنموالكائنات الحية بزيادة الخلايا المكونة للكائن الحى. 
4- جهاز................ مسئول عن إفرازهرمونات تساعد الجسم على الاستعداد للاستجابة للخطر. 
5- ينتشرلون قطرة الحبر أسرع عند وضعها فى إناء به ماء 
6- جسيمات المادة تتحرك بحرية تامة. 
7- يحدث عندما يقابل بخارالماء سطحًا باردًا. 
8- سائل يملا فراغ الخلية وتسبح فيه العضيات يسمى 
9- تنتقل الطاقة الكهربية إلى الأجهزة عن طريق , 8 
0- تعتمد فكرة عمل الترمومتر على مبدأ الحرارى. 
1- عند توصيل الدائرة الكهربية على التوالى واحتراق أحد المصابيح فإن باقى المصابيح 
2- تنتج اليوريا من تكسير داخل خلايا الجسم. 
3- عند عجزالبنكرياس عن إفراز هرمون الأنسولين ينشأ مرض 
4- تعمل كمصدر للطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
5- تصنع مقابض أوانى الطهى من 
6 ايغرز ا لبتكزياس ق أنزيمات تعمل على تفكك الطعام فى الأمعاء الدقيقة . 
7- تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. 
8- يخزن البرازفى ٠‏ بينما يخزن البول فى 
9- يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 
0- يتم صناعة الزجاج من الرمال وكميات صغيرة من ورماد الصودا 
1- مادة تخضع صناعتها لكثير من التغيرات الكيميائية لبعض مركبات البترول 


(© تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (1): 


0( 
(i)‏ (ب) 
| 1- الأسنان 1 ) تساعد على التفكك الكيميائى للطعام. 
| 2- القولون 0 ) تساعد على مضغ الطعام. 
3- الجهاز الإخراجى 0 ) يتخلص من الطعام الذى لم يتم هضمه. 
4- الأنزيمات ١‏ ) يُخلص الجسم من الفضلات التى أنتجتها الخلايا. 
2( 
(i)‏ (ب) 
1- التنفس الخلوى ) ) موصل جيد للحرارة 
2- العضو ْ 0 ) يعمل على ترشيح الدم من المواد الضارة. 
| 3- الانكماش الحرارق |[ امن درن السسميودى وة موا 
أ 4-- المعدن 1 ) ) يحدث عندما تقل المسافات بين جزيئات المادة 
)عمدية تحدث فى المتوكوتدري ا 
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© 


© 


)3( 
00 (ب) 
جوز القند الضفاء ا 


3- الحالب 


) يفرز مواد كيميائية تسمى الهرمونات. 


ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- يعتبرجسم الإنسان نظامًا. 

2-. التقثف كس عملية الأتصهان 

3- انتقال الحرارة فى صورة موجات يسمى الإشعاع. 

4- يعتبرالنيكل مادة غيرمغناطيسية. 

5- يقل معدل ضربات القلب عند الشعور بالتوتر أو خطرما. 

6- يتم التخلص من العرق عن طريق الرئتين. 

7- تفنى الحرارة عند انتقالها من جسم لآخر. 

8- جميع الأجسام الصلبة تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 
9- الثرموستات من المفاتيح اليدوية. 

0- توجد النفرونات داخل الكلية لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 
1- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش. 
2- تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل. 

3- يتميزجدارالخلية بالنفاذية الاختيارية. 

4- تتسبب قوة البخارالناتجة عن غليان الماء فى دوران التوربينات. 
5 يحتوى اللعاب على أنزيمات تساعد فى عملية الهضم. 

6 ارتفاع درجة حرارة المادة يؤدى إلى تغيرسرعة جزيئات المادة. 
7 يُخزن الجلوكوزفى المعدة والعضلات على شكل جليكوجين. 
8- يُخزن الطعام غير المهضوم فى الأمعاء الدقيقة. 

9- الدينامو يحول الطاقة الميكانيكة إلى طاقة كهربية. 

0- تستخدم المرآة لفحص ورؤية مكونات الخلية. 

1- أنابيب الانكماش الحرارى لا تتحمل درجات الحرارة العالية. 

2- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة سرعة الإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 
3- تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة جسم الإنسان. 

4- يمرالتيارالكهربى فى الدائرة الكهربية عندما تكون مفتوحة. 


اكتب المصطلح العلمى: 


1- وحدات مجهرية داخل الكلى ترشح الدم من المواد الضارة. 
2د حيزحول المغناظيس تظهرفيه آثارالقوة المغناطيسية. 
3- درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية 


ل 


( )تحول المادةمن الحالة الغازية إلى الحالة اتسائلة. 
2- التبخير 0 ) ينقل البول من الكلية إلى المثانة البولية. 

١‏ )تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية. 

) 


تا اا نا تا ت تا نا نا نا ںا ںا نا نا نا ںا شخ نا نت ن ن بح باح بخان 
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5 3 _تدرنات لضو العامة علن دة | ا 
4- طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى مسار واحد. 
5- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها. 
6- إحدى عضيات الخلية مسئولة عن تحضير وتغليف المواد داخل الخلية. 
7- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. 
8- تراكيب داخل الخلية لها وظائف خاصة. 
© 9- أحد مكونات الدائرة الكهربية التى تحد من سريان التيارالكهربى. 
0- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة. 
1- النمط الذى تشكله برادة الحديد بالقرب من المغناطيس. 
2- حركة الشحنات الكهربية عبر موصل فى مسار مغلق. 
3- الكتلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغير للمادة. 
4- تركيب فى جسم الكائن الحى يتكون من مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا. 
5- كائنات حية تتكون من خلية واحدة. 
6- الخاصية المميزة لغشاء الخلية والتى تجعله يتحكم فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 


ما ما مذ ا مت بت ا سے م ع عند سح 


( 0 

7- أحد أنواع الفضلات التى تنتج من استهلاك الجسم للبروتينات. 1 4 
8- العضو المسئول عن إفرازالأنسولين فى الجسم. ) ( 
9- جهازيستخدم للاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة. 1 ( 
0- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من الطعام. ) ( 
1- عملية فقد المادة الغازية للطاقة الحرارية وتحولها إلى سائل . 0 ( 
2- طريقة انتقال الحرارة خلال الماء الموضوع على لهب. ) َ 
3- الوحدة الأساسية للتركيب فى الكائنات الحية. 0 ١‏ 
4- مادة مخصصة لتخزين الطاقة بواسطة الكبد والعضلات. ) : 
5- قوة تسحب الأجسام لأسفل باتجاه الأرض. | 1 
6- سائل هلامى يملا فراغ الخلية وتسبح فيه العضيا ) ( 
7- درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام ويتوقف عندها انتقال الحرارة فيما بينها. ( ( 


© علل لما يأتى: 
1- لايمكن التحكم فى عضلات القلب. 
2- تعتبرالكلية من أعضاء إلاخراج. 
3- تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 
4- توصيل المصابيح على التوازى فى المنازل. 
5- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس. 
6- يصاب بعض الأشخاص بمرض السكر. 
7- تستطيع النباتات أن تصنع غذاءها بنفسها. 
8- حدوث صدمة كهربية لشخص يلمس سلكًا كهربيًا غير معزول يمربه تيا ركهربى. 
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عدم استخدام التوصيل على التوالى فى المنازل. .... 


0- للميتوكوندريا أهمية كبيرة فى الخلايا. 


1- يزداد حجم البالونات المملوءة بالهواء (الغاز) إذا تركت فترة فى الشمس. 


2- لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 
3- تغطى الأسلاك الكهربية بمادة البلاستيك. 


14- عدم أهمية وجود جدارالخلية فى الخلية الحيوانية. 


5- الحدين مق المواة المغناظيسية: 


6 يفشا اة بخاضية اة الاختيارية. 


® ماذا يحدث عند...٩‏ 
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تلامس جسمين مختلفين فى درجة الحرارة. 

لمس سلك غير معزول يمربه تيار كهربى. 

صهر الرمل مع الحجر الجيرى ورماد الصودا. 

لف سلك يمربه تياركهربى حول مسمارمن الحديد. 
صناعة الكبارى دون فواصل. 

انقباض وانبساط عضلة القلب. 

تحريك مغناطيس داخل ملف من سلك نحاس معزول. 
الاحريئلك امنا ليسي 5 الال للك ملشوافك: 

عدم احتواء الخلية على غشاء بلازمى. 

دخول كمية كبيرة من الماء للخلية. ... 

عدم وجود جدارالخلية فى الخلية النباتية. 

تبريد مادة سائلة بالنسبة لكل من ( المسافات بين الجزيئات - حجم المادة). . 


() اذكرأهمية (وظيفة) كل من: 


-1 


-2 


-0 


-1 


اتقجوة العا رة فى اة 

آلا و اھ 2-0-5 
الميتوكوندريا . 

الميكروسكوب. 

النواة فى الخلية: 

جهازجولجى. 

البطارية فى الدائرة الكهربية. 
الجلفانومتر. 

فواصل التمدد الحرارى. 

الترمومتر. 


خاصية الثقاكيةالاغقبارية فى الخخلية. > 


تدريبات الأضواء العامة علن المتهج 


© اة الاشكال والرسوهات: 


1- انظرإلى الشكل المقابلء ثم أجب: 
)١(‏ ما اسم هذا الشكل......... 
(ب) اذكراستخدامه..... 9 
(ج) استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. 
2- الشكل المقابل يوضح خلية ما. 
)١(‏ ما نوع هذه الخلية.... : 
(ب) استبدل الأرقام بالبيانات المناسبة. 
(ج) يتكون الجزء رقم (3) من مادة 
( د ) اذكروظيفة الجزء رقم (2) 
3- انظرإلى الشكل المقابل ثم اختر: 
١(‏ )الخلية المقابلة وحدة بناء جسم 
(ب) الجزء (1) يشير إلى (السيتوبلازم - غشاء الخلية) 
(ج) يعمل الجزء (2) على 
(تحضير وتغليف المواد داخل الخلية - التحكم فى معظم وظائف الخلية وانقسامها) 
4- انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم أكمل: 
(١)يمثل‏ الشكل الجهاز 
(ب) وظيفة الجزء المشارإليه . 


5- انظ ر إلى الشكل المقابل»ثم أخترة . 
|)المصابيع فى هذه الدائزة موسلة على (التوالى - التوازى) 02 " 
لآب اليا اكير فى هت6 اك الزةيكون له (أكثرهق سار فسازواخد) ا 21 


6- انظرإلى الشكل المقابل؛ ثم اختر: 
)١(‏ تنتقل الحرارة خلال السائل بطريقة (التوصيل - الحمل) 
(ب) إذا كانت نقطة تجمد هذا السائل صفردرجة مئوية؛ فمن المحتمل أن يكون ١‏ 
هذا السائل (الماء - الزئبق) 
7- انظرإلى الشكل المقابل ثم اختر: 


(1) تنتقل الحرارة من جسم المكواة إلى الملابس عن ظريق (الحمل - التوصيل) 

(ب) يصنع جسم المكواة من مادة (الحديد - البلاستيك) إل 

(ج) يصنع مقبض المكواة من مادة للحرارة. (موصلة - عازلة) وی د 
EEN ©‏ 


1- ماالعوامل المؤثرة على معدل انتقال الحرارة؟ 
(© 2- اذكرالدورالذى تقوم به المثانة البولية فى عملية الإخراج. 

١8‏ اذك راحتياجات الخليةة 

4- ماهى أوجه الاختلاف بين القوة المغناطيسية وقوة الجاذبية؟ .... 

5- اذكرمكونات الجهازالعضلى الهيكلى. 

6- ما النتائج المترتبة على حدوث قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته ؟ 


امتحانات الإدارات التعليمية ربعام 2024م) 


9_محافظة لق 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- تتم عملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة فى داخل التكلية. 

2- تنتقل الحرارة خلال الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة 

3- تفرزالغدد الصماء مواد كيميائية تسمى 

4- درجة غليان الماء .........., درجة مئوية. بينما درجة غليان الزئبق.........................درجة مئوية. 
(ب) علل لما يأتى: يعتبرالنيكل من المواد المغناطيسية. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أو علامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- جميع الخلايا تحتوى على نواة. 0 
2- تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس. 3 
3- عند تحول المادة من حالة إلى أخرى تتغير كتلتها. 0 
4- عضلة القلب من العضلات الإرادية. )0 


(ب) اذكرأهمية فواصل التمدد فى الكبارى. 


® (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- وحدة البناء والوظيفة فى الكائن الحى. ) 
2- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. ) 
3- وحدات مجهرية داخل الكلية تعمل على ترشيح الدم من البول. )0 Kem‏ 
4- درجة تتساوى عندها حرارة الأجسام» ويتوقف انتقال الحرارة بينها. ) 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ 


احتراق مصباح كهربى موضّل على التوازى مع عدة مصابيح فى دائرة كهربية. 
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إدارة غرب مدينة نصر التعليمية 


© (1) اك رالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- مركزإنتاج الطاقة فى الخلية 
(الميتوكوندريا - النواة - جهاز جولجى - البلاستيدات الخضراء) 
2- تصب أنزيمات البنكرياس والحويصلة الصفراوية فى 
(الكبد - الأمعاء الغليظة - الأمعاء الدقيقة - المعدة) 
3- تدفق الشحنات الكهربية (الإلكترونات ) عبرالأسلاك يعرف ب. 
(الدائرة الكهربية - التيارالكهربى - المقاومة الكهربية - القوة المغناطيسية) 
4- ينصهر الثلج ويتحول إلى ماء سائل عندما 
(يكتسب حرارة - تتقارب جزيئاته - يفقد حرارة - تقل سرعة جزيئاته ) 
(ب) علل لمايأتى: 
- ينجذب الحديد إلى المغناطيس 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


1- يفضل توصيل الدوائر الكهربية فى المنازل على التوالى. 83 6 
2- البنكرياس هو العضو المسئول عن إفراز هرمون الأنسولين. 2 6 
3- تنكمش المواد بالحرارة. وتتمدد بالبرودة. 2 6 
4- تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة الغليان. 2 
(ب) اذك رأهمية جهازالجلفانومتر. 
)١( ®‏ اكتب المصطاح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
1- وحدات مجهرية داخل الكلى ترشح الدم من المواد الضارة. 3 ( 
2- نوع من القوى تسحب الأجسام إلى أسفل. ) ( 
3- طريقة انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض عبر الفضاء. 0 1 
4- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات (الذرات أو الجزيئات). ) ( 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ 


دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية. 


© 19 تخير الجابة الصحيحة: 


1- زيادة التباعد بين جزيئات المادة عندرفع درجة حرارتها تسمى 


(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التمدد ( د ) الانكماش 

2- عند استبدال قطعة مطاط بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية يسبب ذلك ... 

)١(‏ سريان التيار (ب) فتح الدائرة (ج)غلق الدائرة ( د ) إضاءة المصباح 

3- أى مما يلى يوجد فى ورقة نبات السنط وغير موجود فى الخلية البشرية؟ 6[ 1 1 1 2211111111 
(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا (ج)السيتوبلازم ( د ) جدارالخلية 


4- تلامس جسم درجة حرارته 50 درجة مئوية مع جسم آخ رحرارته 0 درجة مئوية؛ فعند حدوث اتزان حرارى تصبح 


30000 (ب) 40 (ج) 50 (د)80 


لاب) ماذا يحدث علل..:؟ 


تحريك مغناطيس بسرعة داخل ملف من سلك نحاس معزول. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة و علامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


1- تعمل المقاومة الكهربية على زيادة سرعة الإلكترونات فى الدائرة الكهربية. 20 
2- تكون قطرات من الماء على أوراق النبات صباحًا يحدث نتيجة عملية التبخر. 20 
3- الإشعاع الحرارى هو انتقال الحرارة عبر الفضاء فى صورة موجات. 20 
4- يمكن للكبد والبنكرياس تخزين سكرالجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين. 2 


(ب) علل لما يأتى: يتميزغشاء الخلية بالنفاذية الاختيارية. 


© (١)أكمل‏ العبارات الآنية: 


لك ا#متبرسعظطلة العين من العضلات.. 
ب اقاس اللهزارة. نو هذ تلسمى : 
3- تتفرع الشعيرات الدموية؛ وتمرعبر.. .......... داخل الكلية؛ لتنقية وترشيح الدم. 


4- يتم صناعة الزجاج من الرمال» وكميات صغيرة من انا سود 
(ب) انظرالشكل المقابل ثم أجب: النواة 
EE‏ 
1- يعبرالشكل عن الخلية ١‏ 3 
2- اذكروظيفة الجزء رقم (1) : الى E‏ 
/ > * ايد كة 
ر ® AE‏ ° 
kes‏ 
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)4 محافظة الحيزة إدارة البدرشين التعليمية 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة () أمام العبارة الخاطنة: 


1- تنتقل الحرارة من الجسم الأقل فى درجة الحرارة إلى الجسم الأعلى فى درجة الحرارة. 
2- جميع خلايا الجسم متشابهة فى الشكل. 
3- المادة السائلة لها شكل ثابت وحجم متغير. 
4- يتخلص الجسم من العرق عن طريق مسام الجلد. 
(ب) قام أحد التلاميذ بتوصيل عدة مصابيح كهربية معًا فى دائرة واحدة وعندما قام بالضغط على مفتاح 
التوصيل وجد أن جميع المصابيح مضاءة ما عدا مصباحًا واحدًا فقط غير مضىء. 
فى رأيك: ما هى طريقة توصيل المصابيح المستخدمة؟ 


(@ (1) تخيرالإجابة الصحيحة فيما يلى: 


1- أى من العوامل التالية لا تتوقف عليها قوة الجاذبية؟ 


(١)الكتلة‏ (ب) المسافة (ج) الشكل (د)() و(ج) معا 
2- أى المكونات التالية لا يوجد فى الخلية الحيوانية؟ 

(١)النواة‏ (ب) البلاستيدات الخضراء (ج) جهاز جولجى ( د ) الميتوكوندريا 
5 عند تصميم منتج موصل جيد للحرارة . فإن المادة المستخدمة يمكن أن تصنع من 
(١)البلاستيك‏ (ب) الخشب (ج) الألومنيوم ( د ) المطاط 

4- تنتقل الحرارة بالحمل فى جميع المواد التالية ما عدا ١‏ 

(١)الماء‏ (ب) الهواء (ج) الزيت ( د ) النحاس 


(ب) من أنا: مسئول عن ضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام كلمة مناسبة مما بين القوسين: 


(الميتوكوندريا - الحرارية - غشاء الخلية - التجمد - الكهربية - الإشعاع) 
1- تحول الماء السائل إلى ثلج صلب عند درجة حرارة صفر درجة مئوية يعرف بعملية .. 
2- أحد مكونات الخلية مسئول عن إنتاج الطاقة بها .... 5 
3- يستخدم الدينامو للحصول على الطاقة من الطاقة الحركية. 


4- عندما نشعربدفء أشعة الشمس شتاءً. فهذا يعنى أن حرارتها وصلت إلينا عن طريق 
(ب) انظرإلى الشكل المقابلء ثم أجب: 


1- مااسم هذا الشكل؟ 
2- اذكراهميته. 


© محافظة الإسكندرية 


إدازة المنتزه ثان التعليمية. 


© آخر وداب الصديدة, 


1- يقوم الدم فى الجهاز الدورى بنقل إلى جميع أجزاء الجسم. 

)١(‏ العناصرالغذائية (ب)الغازات (ج) الهرمونات ( د ) جميع ما سبق 
2- تنتقل حرارة الشمس عبر الفضاء ب 

(1) التوصيل (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د ) التوصيل والحمل 
قاد يغلى الزتيق عاد رة حرارة رون بوي ْ 

)0(1 (ب) 42 (ج) 100 (د )357 


4- مراكز إنتاج الطاقة فى الخلية هى 
)١(‏ جهازجولجى (ب) الميتوكوندريا (ج) النواة ( د ) الشبكة الإندوبلازمية 
(ب) علل لما يأتى : إصابة بعض الأشخاص بمرض السكر. 


)١( 6‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ, 


1- عند فتح غطاء معدنى لبرطمان نصبٌ عليه ماءً ساخنًا. و 0 
2- التأثيرالمتبادل بين المغناطيسية والكهربية يستخدم فى المحرك الكهربى والمولد الكهربى. 63 
8-اتقل كتلة المادة عند تغين.كالتهامن الضلبة إلى السائلة. 3 ع 
4- عضلة القلب من العضلات اللاإرادية. 20 


(ب) ماذا يحدث عند استبدال قطعة بلاستيك بقطعة من الألومنيوم فى الدائرة الكهربية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات التالية بمايناسبها من الكلمات الموجودة بين القوسين: 


(الميكروسكوب - السعرات الحرارية - الهواء ‏ الإلكترونات - التلسكوب - درجة الحرارة - الألومنيوم) 
1- يعتبر من المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
2-- يستخدم لفحص مكونات الخلية 
3- وحدة قياس الحرارة 
4- التيارالكهربى عبارة عن تدفق 
(ب) الصورة توضح عضوًا من أعضاء جسم الإنسان. 


ما أهمية هذا العضو؟ 


208) 


EEE TEES 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية : 


1- يمكن للكبد والعضلات تخزين سكر الجلوكوز وتحويله إلى جليكوجين . 
2- تتغير كتلة المادة عندما تتحول المادة من حالة إلى أخرى. 
3- تحتاج الخلايا إلى طاقة على شكل غذاء وأكسجين لكى تنمو وتعيش. 
4- الانكماش الحرارى تغيريحدث للجزيئات وينتج عنه زيادة حركتها. 
(ب) علل لما يأتى: 
وجود بلاستيدات خضراء فى الخلية النباتية 


(@ (1) اخترالإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


عشيلة القلبمن العضلقت 


2- يحدث ..... حرارى للمادة عند رفع درجة حرارتها. 
5 قا هة بسكت اتن ت لقي انك للمادة. 
4- تعمل الدائزة العهريبةكنقلام لنقل الطاقة الكهربية. 


(ب) اكتب المصطلح العلمى: 
حيزحول المغناطيس تظهرفيه آثارالقوة المغناطيسية. 


لق (1)أكمل العبارات الآتية: 


ادم کیا : يساعد فى تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها. 


2- مادة تتدفق من خلالها الطاقة الكهربية بسهولة تسمى 
3- طاقة عنى الطاقة التي تعتسبها العاداة يسبب شركتها. 
4- وحدات مجهرية داخل الكليتين تعمل على ترشيح الدم هى 

(ب) ماذا يحدث عند...؟ 


- حدوث قصورفى أداء البنكرياس لوظيفته (إفرازالأنسولين). 


(الإرادية - اللاإرادية) 
(تمدد - انكماش) 
(كيميائية - فيزيائية) 


(مغلق - مفتوح) 


1- مجموعة من الخلايا المتشابهة تسمى 
2- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملابس عن طريق 
3- يمكن التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية عن طريق 


4- عضلة القلب من العضلات 
(ب) ماذا يحدث عند ...؟ 
عدم قدرة البنكرياس على أداء وظيفته بشكل صحيح 


© كب لسع ات : 


1- زيادة حجم المادة عند رفع درجة حرارتها. 

2- جهازيفرزالهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة. 

3- مواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة. 

4- أحد مكونات الدائرة الكهربية يحد من تدفق التيارالكهربى. 
(ب) اذكرأهمية الفجوة العصارية فى الخلايا. 


)١( ®‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة: وعلامة () أمام العبارة غير الصحيحة: 


3ك .يعقب والإتساق من كاتا ت وجي اة 

2- # تتحكم الملابس الذكية فى درجة حرارة الجسم 
3- يخزن الكبد سكرالجلوكوزالزائد على حاجة الجسم. 
4- يمكننا رؤية مكونات الخلية بالعين المجردة. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


(العضو- النسيج) 
(التوصيل - الحمل) 
(البطارية - المفتاح الكهربى) 


(اللاإرادية - الإرادية) 


(ب) تنتشرجزيئات الحبرفى الماء الساخن أسرع من انتشاره فى الماء البارد. فسّرسبب ذلك. 
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إدارة بنها التعليمية 


© 19 أغثر ا إعابة الصحرحة: 


1- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام ... طاقة حركتها. 

(۱) زادت رپ( قلت (ج) تساوت (د) انعدمت 

2- العضية التى تنظم أنشطة الخلية هى : 

(۱) جهازجولجی (ب)الميتوكوندريا ‏ (ج)النواة ( د ) البلاستيدات الخضراء 
3-.يتكون الجهازالعضلى من العظام والعضلات . 

١(‏ )الهضمى (ب) الدوری (ج) الهيكلى ( د)العصبى 


4- العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية هى . 
(١)الكتلة‏ والشكل (ب)الحجم والشكل (ج)الكتلة والحجم (د)المسافة والكتلة 


(ب) علل لما يأتى: 
البراز لا يعتبرمن المواد الإخراجية 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة؛ وعلامة (۸) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- تحتوى البلاستيدات على صبغة الكلوروفيل الخضراء. 8 4+ 
2- وصول ضوء الشمس والحرارة إلى الأرض مثال على الإشعاع الحرارى. 205 
3- يشارك الجلد فى إخراج العرق من خلال المسام. 17 6 
4- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 6 


(ب) ماذا يحدث عند ٩...‏ 


ملامسة يدك لمكعب من الثلج 


)١( ©‏ تخيرمن العمود (ب) ما يناسب العمود (أ): 


(i)‏ (ب) 
| 1- جهاز الإخراج ( )تعمل على إفرازالهرمونات فى الجسم. | 
| 2- الغدد الصماء ( )يعمل على تنقية الدم وإخراج فضلات الجسم. 
| 3- الميتوكوندريا ا ( )مجموعة من الخلايا المتشابهة. 


| 4- النسيج | اسول السکرالی عاق أ 
ا ١‏ ) تعمل على نقل الغازات من خلال الأوعية الدموية. | 


(ب) ما هى طريقة توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل؟ 


١9 ©‏ )اخثرالإجابة الصحيحة: 


1- مجموعة الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة تسمى 5 
(۱) العضو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د) الخلية 


ر على إنتاج الطاقة داخل الخلايا. 
(۱)المیتوکوندريا (ب)النواة (ج) السيتوبلازم ( د ) العضلات 
3- تنتقل الحرارة فى السوائل والغازات عن طريق . 

(١)التوصيل‏ (ب) الحمل (ج) الإشعاع ( د )الاتزان 
:د اقل ما یلید ب يطلل [نقهاتن اواد ماعنا : 

)١(‏ نقص حجم المادة (ب) تقارب الجزيئات 

(ج) زيادة التصادم بين الجزيئات ( د ) نقص طاقة حركة الجزيئات 


(ب) اذکرالسبب: 


تعتبرعضلات الرقبة من العضلات الإرادية. 


)١( ®‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (×) أمام العبارة غيرالصحيحة: 


1- انتقال الحرارة فى صورة موجات يسمى الإشعاع. 
ول لتقف مقن ةا سهان 

3- الثرموستات من المفاتيح اليدوية. 

4- توجد النفرونات داخل الكلية لترشيح وتنقية الدم من الفضلات. 


(ب) ما وظيفة الميكروسكوب؟ 
)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باسستخدام الكلمات المعطاة: 


(البطارية - الانصهار- الرئة - البلاستيك) 


1- تعمل ...................... فى الجهازالتنفسى على التخلص من غازثاني أكسيد الكربون. 


2- تعمل كمصدر للطاقة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
3- يمكن تشكيل المواد الصلبة عن طريق 
4- تصنع مقابض أوانى الطهى من 

(ب) اكتب المفهوم العلمى: 


- إحدى غضيات الخلية مسئولة عن تحضير وتغليف المواد داخل الخلية ونقلها للخارج. 
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نت ت بي نت 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- يتم توصيل المصابيح الكهربية فى المنازل على 


2 اتتلميقالهانة للمادة بأن لها شكلًا ثابنًاء 
3- يستخدم فى قياس درجة حرارة المواد. 
4- يحيط بغشاء بعض الخلايا. 
(ب) اكتب المصطلح العلمى: فتحة عضلية توجد فى نهاية المستقيم فى الجهازالهضمى. ( ( 


)١( @(‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- تحول حالة المادة من سائل إلى غازيسمى : جا كيهل اتسنیا ا فا ) 
2- من المواد الثى لا تسمح بسريان الإلكترونات المي لانيو اتمه التسان) 
3- امراكز الطاقة فى الخلية هى آالتوا چیا چ چن _ المت وکوک رياد السیت بون( 
4- الطاقة الناتجة عن حركة جزيئات المادة هى .(الحرارية - المغناطيسية - الكيميائية - الوضع) 


(ب) علل: ترك فواصل بين أجزاء الكبارى عند إنشائها. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحةء وعلامة (×) أمام العبارة غير الصحيحة: 


1- تنتقل الطاقة الحرارية فى المعادن عن طريق الحمل. 00 
2- يستطيع الإنسان التحكم فى حركة الدم فى جسمه. 200 
3- جميع الخلايا الحية تحتوى على سيتوبلازم. 1-7 
4ك يئم التخلص مق الجزةة عن,طريق الزثنين. 00 


(ب) ماذا يحدث عند استبدال قطعة خشبية بدلا من قطعة ألومنيوم فى دائرة كهربية؟ 


إدارة السنبلاوين التعليمية 


© 1 اكقنالإجائة الصحيحة: 
أ عقر اران من اكات اة 


(وحيدة الخلية - عديدة الخلايا - بدائية النواة - البسيطة) 


2- يختزن الكبد سكر الجلوكوز ويحوله إلى .........٠‏ . ( بروتين - دهون - جليكوجين - نشويات ) 
3- من المواد التى لا تنجذب إلى المغناطيس . (الحديد - الألومنيوم - النيكل - الكويلت ) 
4- ينقل الجهازالدورى 5 إلى جميع أجزاء الجسم 


(العناصر الغذائية - الهرمونات - الغازات - جميع ما سبق) 
(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم» بينما تصنع مقابضها من البلاستيك. 


© (1) اكتب المصطلخ العلمى الدال غلى كل عبارة: 


1- حيز حول المغناطيس تظهر فيه القوة المغناطيسية. amater)‏ 
2- وحدات مجهرية تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة من الجسم. 0 ( 
3- المادة لا تفنى ولا تستحدث بل تتغيرمن حالة إلى أخرى. 516 سب سم 
4- انتقال الحرارة بفعل حركة الجسيمات للمادة السائلة أو الغازية. 6هظشظظظ2ش,ص 


(ب) ماذا يحدث عند الإمساك بمكعب ثلج بين يديك؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 


1- تستخدم المقاومات الكهربية فى الحد من سريان التيارالكهربى. 283 6 

2- تقوم الميتوكوندريا بإنتاج الطاقة من السكر فى الخلية. 3 26 

3- تنتقل حرارة الشمس إلى الأرض عن طريق التوصيل. 3 © 

4- عند رفع درجة حرارة جسم يحدث له انكماش حرارى. 8 2 
(ب) ما أهمية غشاء الخلية؟ 
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3 محافضة الدقضدية 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة لكل مما يلى: 


1- يتكون جسم من خلية واحدة. 
)١(‏ النباتات (ب) البكتيريا (ج) الطيور ( د )الإنسان 
2ه تفرر الق د السماء ا لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة. 
(١)الأملاح‏ (ب) البروتينات (ج) الهرمونات ( د ) الأنزيمات 
3- كل ما يلى مواد لا تنجذب إلى المغناطيس. ما عدا 5 

(١١)الخشب‏ (ب)المظاظ (ج) الألومنيوم ( د ) النيكل 
4- عندما نقوم بكى الملابس تنتقل الحرارة من المكواة إلى الملابس عن طريق 

(1) التوصيل آب)الحمل (ج) الإشعاع (د )الاحتكاك 


(ب) مآ يحدث عند..:ة 


- وضع الترمومترفى ماء ساخن بالنسبة لحجم السائل الموجود داخل الترمومتر. 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يتكون النسيج من مجموعة خلايا متشابهة. 
2- يسمى الجزء الأخير من الأمعاء الدقيقة بالمستقيم. 
3- تزداد قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة عند انصهارها. 
4- عند ارتفاع درجة حرارة المادة تتغير كتلتها. 
(ب) اكتب المصطلح العلمى: 


- عضيات تغلف وتنقل المواد فى الخلية. 


© (1 ) أكمل العبارات الآتيّة باستخدام الكلمات بين القوسين: 


1- اتحتوفق على نفرونات تنقى الدم من الفضلات. (الكليتان - الرئتان) 
قت تکل ازاك على إيقاف تدفق الكهرباء فى الدوائر الكهربية. (الموصلة - العازلة) 
3- يمكن'تشكيل المواد الصلبة عن طريق عملية االانصهار- التبخن 
4- عند الطرق بالشاكوش فوق قطعة من المعدن فإن درجة حرارتها ............. (تزداد - تقل) 
(ب) أجب عما يلى: 
- أى المصابيح يضىء عند إغلاق المفتاح (ه)؟ ا1 
الاي 1 
ہرم عا 
2 57 © 
ا 


إدارة دسوق التعليمية 


1- تعتبر العضو الرئيسى فى الجهاز التنفسى. (الرئة - الكلية - الكبد) 
5 هى المسئولة عن الانقسام فى الخلية. (الميتوكوندريا- الثواةا- الفجوة العصارية) 
3- يستخدم فى قياس درجة الحرارة. (الترمومتر- المخبارالمدرج - الميزان) 
4-يخدث نتيجَة تباغد جزيئات الماذة غندماتنتقل الحرارة إليه. (الانكماش- التمده--التجمد) 


(ب) علل لما يأتى: أهمية وجود البلاستيدات الخضراء فى الخلايا النباتية. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 


1- تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها. 
2- حجم الفجوة العصارية فى الخلية النباتية أكبرمن حجمها فى الخلية الحيوانية. 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام زادت طاقة حركة جزيئاتها. 

4- المادة فى الحالة السائلة لها حجم ثابت وشكل ثابت. 


ب( عرف: المجال المقتاظيسى. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 
(الكليتان - التكثف - اللاإرادية - الماء) 


1- لا نس نستطيع التحكم فى العضلات 


2- تحتوف على نفرونات تنقى الدم من الفضلات. 
3- قوی الترابط بين جزيئات تكون متوسطة. 
4- عملية يصاحيها ا تشفاض فى اذركة الحوازة: 


(ب) اذكر العوامل التى تتوقف عليها قوة الجاذبية. 
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إدارة أبو حمص التعليمية 


)١( @(‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- يعتبر من التراكيب الموجودة فى الخلية النباتية والحيوانية. 
(غشاء الخلية - جدارالخلية - فجوة عصارية كبيرة مليئة بالماء - البلاستيدة الخضراء) 
2- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركة جسيماتها. 
(زادت - قلت - تساوت - انعدمت) 
3- يستخدم فى قياس درجة حرارة المواد. 
(وعاء القياس - المخبارالمدرج - الترمومتر - شريط القياس) 
4- الوحدات المجهرية التى ترشح الدم من المواد الضارة فى الكلى 
(الأوردة - الشرايين - النفرونات - المسام) 
(ب) علل: يزداد التيارالكهربى المارفى الدائرة الكهربية بعد نزع المقاومة الكهربية. 


© (١)أكمل‏ العبارات الآتية: 


أت القراقيب:الصقيزة داكن | لكاي ةتس 

2- يتم انتقال الحرارة خلال المواد الصلبة ب 7 

3- عضو هو العضو المسئول عن إفراز الأنسولين لتنظيم السكرفى الجسم. 

4- الدرجة التى يتم عندها تسخين جزيئات الماء السائل وتباعدها حتى تصبح غارًا تسمى 
(ب) ماذا يحدث عند تقريب ساق من الألومنيوم إلى المغناطيس؟ ولماذا؟ 


(@ (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- طريقة توصيل فى الدائرة الكهربية يتحرك خلالها التيارالكهربى فى مسار واحد. 0 ( 
2- جهازيفرزا لهرمونات التى تحفز باقى أجهزة الجسم للاستجابة. 0 5 
3- بقاء كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. 0 ( 
4- حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى إلى توقف انتقال الحرارة بينها. ) ( 


(ب) اذكروظيفة السيتوبلازم داخل الخلية. 


EEE TE ERMA ETE OD ©‏ لوي 


1- مركزالتحكم فى الخلية ومسئول عن انقسامها 
2- طاقة حركة جسيمات المادة ابوا تمگق: 
3- يفرزجهازالغدد الصماء تساعد على الأستجابة للخطن. 
4- تصل إلينا حرارة الشمس عن طريق 
(ب) علل : تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- تفقد جسيمات المادة طاقتها عند تبريدها. 

2- يحدث :تمدد خرازق غندما تتقارب جسيمات الماذة من بعضها. 

3- عضلات الذراع من العضلات الإرادية. 

4- المقاومة الكهربية تزيد من تدفق الشحنات فى الدائرة الكهربية. 
(ب) ماذا يحدث عند...؟ 

-اتحويك فا خیس الل قلف :مق سلكت تحاسى معزو 


© 9 شترا إهابة الصحيكة مما بين الأقواس:» 


1- تنتقل الحرارة بالحمل فى المواد التالية ما عدا 
2- عضو يخزن البول لحين طرده .. 
3- أى المواد التالية تتحرك جزيئاتها بشكل أسرع؟ 


4- تسمى حركة الإلكترونات داخل الأسلاك باسم 


(النواة - الميتوكوندريا) 
(الصلبة - الغازية) 
(هرمونات - أنزيمات) 


(الإشعاع - الحمل) 


(الماء - اللبن - الهواء - الحديد ) 
لكلية - المثانة - الحالب) 


(الخشب - الماء - الزيث - بخارالماء) 


(دائرة كهربية - تياركهربى - درجة الحرارة - مفتاح كهربى) 


(ب) اكتب المقموم العلعى:» 


عر اا فی وله تک قب بن تتقيوسو حالة إل أخرف: 


® 


© 5 اة الصحصحة: 


اب .يمن فحصن الخاديا بؤاسظة 
( )التلسكوب (ب) المغناطيس (ج) الترمومتر 


2- أى العمليات التالية تحتاج إلى اكتساب طاقة حرارية 


(١)التجمد‏ (ب) التكثف (ج) التبريد 

3- تحصل الخلية على الطاقة من عملية التى تحدث فى الميتوكوندريا. 
)١(‏ الإخراج (ب) التنفس الخلوى (ج)الامتصاص 

TE‏ حمضًا وأنزيمات على الطعام لتعمل على تفككه و هضمه. 
(١)الأسنان‏ (ب) الأمعاء الغليظة (ج)المثانة البولية 


(ب) اكتب المصطلح العلمى: 
العضلات التى لايمكن التحكم فى حركتها. 
)١( 6(‏ ضع علامة (⁄) أوعلامة () أمام العبارات الآنية: 
1- الخشب من المواد العازلة للكهرباء. 
2- قوى الترابط بين جزيئات المادة الصلبة صغيرة جدًا. 
3- يتكون البول من اليوريا والماء وفضلات أخرى. 
4- استطاع العلماء رؤية نواة الخلية عند صبغها بمحلول أزرق الميثيلين. 
(ب) ماذا يحدث عند ملامسة يدك لمكعب من الثلج؟ فسرإجابتك. 


© (١)أكمل‏ العبارات اة باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- أصغر نظام تتكون منه أجسام الكائنات الحية هو 
2- ينتقل الطعام غير المهضوم إلى لحين التخلص منه. 
3- عندما تفقد المادة طاقة حرارية يحدث لها ... خرارق. 
4- يتخلص الجسم من الفضلات أثناء التعرق عن طريق .. 

(ب) أذكرأهمية جهازالجلفانومتر. 


( د ) الميكروسكوب 


(الخلية - الذرة) 
(الكبد - الأمعاء الغليظة) 
(انكماش - تمدد) 


(الرئتين - الجلد) 
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© © اتر اوجاب الصحيحة: 


1-. أى المواد الآثية تعتبرعازلًا للحرارةة 
١(‏ ) الحديد والنيكل (ب) النحاس والألومنيوم 
(ج) الخشب والزنبق ( د ) المطاط والبلاستيك 


2- كل مايأتى من عضيات الخلية ما عدا 


(۱) جهازجولجى (ب) النواة (ج) النفرونات 
ل لفات رین ابا اد وق طاقة خر تھا کد 
د لابه کر ج التسخين 


4- تفرزحمضًا وأنزيمات على الطعام؛ لتعمل على تفككه وهضمه 
(١)الأسنان‏ (ب) المثانة البولية (ج) الأمعاء الغليظة 


(ب) علل لما يأتى: وجود مسافات بين قضبان السكك الحديدية. 


)١( ®‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يخرج ثانى أكسيد الكربون من الرئتين كفضلات إخراجية غازية. 

2- العضلات الإرادية تتحرك تلقائيًا دون تحكم الإنسان. 

3- يُصنع جسم المكواة من البلاستيك لأنه موصل للحرارة. 

4- تعمل المقاومة الكهربية على تقليل تدفق التيارالكهربى فى الدائرة الكهربية. 


(ب) علل: يتحكم غشاء الخلية فى خروج ودخول المواد من وإلى الخلية. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 


1- عند فقد المادة طاقة حرارية يحدث لها حرازق» 
2- سائل هلامى تسبح فيه عضيات الخلية 
8ك وزات ا تمادق م .الها حجم ثابت وشكل متغير. 
بطري ةا قا ق السرارة فى المواة السائلةةوالفازية ی 

(ب) اذكرالدورالذى يقوم به الشكل المقابل فى الجهاز الإخراجى. 
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( د ) الشبكة الإندوبلازمية 


(د )الانصهار 


(د )المعدة 


إدارة القنايات التعليمية 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة () أمام العبارات الآتية: 


1- تصبغ أجزاء الخلايا بمحلول أزرق الميثيلين؛ ليتم فحصها بالميكروسكوب. 0 ي 
2- العضو الرئيسى فى الجهازالبولى هو المثانة. 3 4 
3- يفضل توصيل الدوائر الكهربية فى المنازل على التوالى. 693 
4- تسرى الإلكترونات فى الدائرة الكهربية المفتوحة. 7 € 


(ب) ماذا يحدث عند...؟ بناء الكبارق بدون فواصل التمدد. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية: 
1-. يئكون ...... فى الخلية النباتية من مادة السليلوز. 
2- عند ارتفاع درجة الحرارة يحدث للمادة. 
3- أول من استخدم مصطلح الخلية هو العالم 


4- يتحول الماء إلى بخارعند درجة حرارة تعرف بدرجة 


(ب) علل: مقدارالطاقة الحرارية للشمع المنصهر أكبرمن الشمع الصلب. 


)١( ©‏ اخترالإجابات الصحيحة مما بين القوسين: 


1-. مصدر الطاقة فى الدائرة الكهربية : (الأسلاك - المصباح - البطارية - المفتاح) 
2- يقوم بتغليف المواد داخل الخلية ونقلها خارجها 

(البلاستيدات الخضراء - جهازجولجى - النواة - السيتوبلازم) 
3- تتكون اليوريا من استهلاك ........ . (البروتينات - الأملاح المعدنية - الكربوهيدرات - النشويات) 


4- تنتقل الحرارة فى .................. عن طريق الإشعاع الحرارى. (المواد الصلبة - الفضاء ‏ السوائل - البلاستيك) 


(ب) عرف: التنفس الخلوى. 


a 


© محافظة بورسعيد مديرية التربية والتعليم 


© شترا اة اتسد 2 


1- من وظائف تغليف المواد داخل الخليةء ونقلها خارجها. 

(١)النواة‏ (ب) الميتوكوندريا (ج) الفجوة العصارية ( د ) جهازجولجى 
2- تفرز الغدد الصماء لتساعد الجسم على أداء وظائفه المختلفة. 

)١(‏ البروتين (ب) الهرمونات (ج) الفيتامينات (د )الأملاح 

3- تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة يسمى 5 

(١)التكثف‏ (ب) الانصهار (ج) التجمد ( د ) التبخر 

4- كل مما يلى من المواد رديئة التوصيل للحرارة: ما عدا : 

(١)المعادن‏ (ب) الزجاج (ج) الخشب ( د ) البلاستيك 


(ب) علل لما يأتى: لا يعتبرالبرازمن المواد الإخراجية. 


)١( ©‏ ضع علامة ( ”) أمام العبارة الصحيحة, وعلامة (×) أمام العبارة غيرالصحيحة: 
1- تحول المولدات الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 
2- عند احتراق مصباح فى دائرة كهربية موصلة على التوازى تنطفئ جميع المصابيح. 
3- الطاقة الحرارية للثلج أكبر من الطاقة الحرارية للماء. 
4- يمكن صناعة البلاستيك من خلال إحداث تغيرات كيميائية لبعض مركبات البترول. 


(ب) أى من الأعضاء التالية يمثل جزْءًا من الجهازالهضمى؟ 3 


2) 


((6 (1) اكتب المصطلح العلمى: 


1- حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارالقوة المغناطيسية. 

2- وحدات مجهرية داخل الكلى تعمل على ترشيح الدم وإزالة المواد الضارة. 
3- طريقنة انتقال الحرارة مق الشمس إلى الأرض عبر القطناء. 

4- بقاء كتلة المادة كما هى عند تحولها من حالة إلى أخرى. 


نه نة ثا ب 


(ب) اذكروظيفة المقاومة الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
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ص الس اسل سر 


ann ~n» 


)١( ®‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


١‏ وحذاة بناء الكائق الحى 5 (الجهاز- النسيج - العضو - الخلية) 
قم نات اة كتميوباق :له شاا ا و هااا 
(السائلة - الصلبة - الغازية - جميع ما سبق) 
3- من المواد التى تنجذب للمغناطيس ١‏ (الألومنيوم - الخشب - النيكل - الورق) 
4- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة الحرارى ٠‏ 
(الحمل - التوصيل - الإشعاع - الاتزان) 


(ب) علل : يعتبرالجلد من أعضاء الإخراج. 


© (1) ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- يمكن التحكم فى العضلات الإرادية. 200 
2- الانصهارهو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 1 6 
3- تعتبرالحرارة إحدى صورالطاقة. 0 ( 
4 البكتيريامَن الكائنات غديدة الخلاياا ¢ 4 


(ب) ماذا يحدث لو : تلف أحد المصابيح الكهربية فى دائرة كهربية متصلة على التوالى؟ 


© (1)أكمل العبارات الآنية باستكداء الكلمات المعطاة: 


(التسخين - تقلل - الترمومتر - الكليتان) 


1- المقاومة الكهربية من تدفق التيارالكهربى. 
2- يستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
اق“ لاتق على تقووتات تنقى الم من | لازت , 


4- تزداد سرعة جزيئات المادة عند 
(ب) لاحظ الشكل الذى أمامك ثم أكمل :- 
1- يعبر الشكل عن الخلية 


2- اذكراسم الجزء رقم (1) 


1 


E ANA عقر‎ #19 © 


1- مجموعة من الأنسجة التى تعمل معًا تكون .. 


(] لمشو (ب) النسيج (ج) الجهاز (د)الخلية 

2- يقوم ..................... بضخ الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى جميع أجزاء الجسم . 
(١)المخ‏ (ب) الرئتان (ج) القلب ( د ) الكلية 

3- المادة فى الحالة السائلة يكون حجمها وشكلها 

(١)ثابنًا‏ - ثابتًا ‏ (ب)متغيرًا_ثابثًا (ج)متغيرًامتغيرًا (د)ثابنًا-متغيرًا 
4- كل مما يلى مواد موصلة للحرارة ما عدا 

(١)النحاس‏ (ب) البلاستيك (ج) الحديد ( د ) الألومنيوم 


(ب) علل لما يأتى: تعتبرعضلة القلب من العضلات اللاإرادية . 
)١( ©‏ ضع علامة (”) أوعلامة (×) أمام العبارات الآتية: 
1- السائل الذى تسبح فيه عضيات الخلية يسمى السيتوبلازم. 
2- يمكن للمغناطيس جذب الأشياء خارج مجاله المغناطيسى. 
3- لا تتغيرحالة المادة مع تغيردرجة حرارتها. 
4- تعتبرالحرارة صورة من صورالطاقة . 
(ب) ماذا يحدث إذا : تم إزالة البطارية من الدائرة الكهربية؟ 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات المعطاة: 


(العازلة - التمدد - الجلد - أعلى - أسفل) 
1- من أعضاء الإخراج فى جسم الإنسان 
2- تعمل المواد على عدم مرورالشحنات الكهربية فى الدائرة الكهربية. 
3- تعتمد فكرة عمل الترمومترعلى مبدأ الحراری. 
4- يتحرك الهواء الساخن إلى 
(ب) اكتب المصطاح العلمى: مجموعة من الأعضاء التى تعمل معًا لأداء وظيفة معينة. 
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Za E 22)‏ بنی سويف إدارة الواسطن التعليمية 


© [1 اكمل العباراث الآنية: 


1- تتحكم فى اتقسامات الخلية. 
2- عند عجزالبنكرياس عن إفرازالأنسولين ينشأ مرض 
3- كلما زادت الطاقة الحرارية للأجسام طاقة حركتها. 
4- تعمل على تنقية الدم من البول. 

(ب) ماذا يحدث عند : صهر الرمل مع الحجر الجيرى ورماد الصودا؟ 


)١( ©‏ اكتب المصطلح العلمى: 


1- وحدة بناء الكائن الحى. 0 ( 
2- حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثارقوته المغناطيسية. ) ( 
3- متوسط طاقة حركة جسيمات المادة. 0 ( 
4- طريقة يتم فيها توصيل الأجهزة فى مسارواحد. ) ( 


(ب) اذكر طريقة انتقال حرارة الشمس إلى الأرض . 


© عر وجا سحي ب اقوس 


1- تعتبرعضلات من العضلات اللاإرادية. (القلب - الفخذ - الذراع - البطن) 
2- المسارالمغلق الذى تنتقل خلاله الإلكترونات 

(الدائرة المفتوحة - التيارالكهربى - الكهرباء - الدائرة المغلقة) 
ای ی حجم المادة. (تقليل - ثبات - نقصان - زيادة) 
4- الماء عند درجة حرارة 102 درجة مئوية يكون فى حالة ..... (صلبة - سائلة - غازية - متجمدة) 


(ب) إذا كان لديك إناء به ماء مغلى, فأى الأطوال الآتية يفضل أن يكون طول مقبض الإناء ( 3 - 5 - 7 - 12) سم؟ 
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)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- يمكن التحكم فى فتح وإغلاق الدائرة الكهربية عن طريق 5 (البطارية - المفتاح الكهربى) 

2 مجموعة من السلديا المتشابهة تسمى (العضو - النسيج) 

3- عند كى الملابس تنتقل حرارة المكواة إلى الملابس عن طريق EEE‏ (الحمل - التوصيل) 

4- وحدة بناء جسم الكائن الحى ............ : (الخلية - العطيو) 
(ب) ما العضو المسئول عن ضخ الدم؟ 


)١( ©‏ ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخطأ: 


1- عندما تنكمش المادة تزداد سرعة جزيئاتها. 23 © 
2- يستخدم الميكروسكوب لرؤية مكونات الخلية . 0 6 
3- جميع المواد تسمح بانتقال الحرارة خلالها بسهولة . 4 68 
4- تعمل الغدد الصماء على إفراز الهرمونات فى الجسم. 2 


(ب) ماذا يحدث عند دخول كمية كبيرة من الماء إلى الخلية؟ 


)١( ©‏ اخترالإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


1- أى المواد التالية تنجذب للمغناطيس؟ : (الخشب - الزجاج - الحديد) 
2- درجة الحرارة هى متوسط مقدارطاقة . 5 التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئات. 
(الوضع - الكتلة - الحركة) 
3- يسمى انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات السوائل والغازات باسم .. 
(الإشعاع الحرارى - التوصيل الحرارى - الحمل الحرارق) 
له ال سمه .... على ضخ الدم والغازات والعناصر الغذائية والهرمونات إلى جميع أجزاء الجسم. 


(جهازالإخراج - الجهازالدورى - الجهاز التنفسى) 


(ب) علل: تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم. 
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© 19 راجا الصحيحة: 


1- تدخل العناصر الغذائية والأكسجين إلى الخلايا عن طريق 

)١(‏ غشاءالخلية (ب)الميتوكوندريا (ج)الريبوسومات (د)النواة 

2- أى العضلات الآتية إرادية الحركة؟ 

)١(‏ عضلات المعدة (ب) عضلات الأمعاء الدقيقة 

ا( جاعضلات السرقء ( د ) عضلات الرقبة 

3- مصدرالطاقة فى الدائرة الكهربية هو 

(1) المفتاح (ب) البطارية (ج) الأسلاك ( د ) المصباح 

4- ما الطاقة الناتجة عن حركة جسيمات المادة؟ 

(١)الحرارية‏ (ب) الكيميائية (ج) المغناطيسية ( د )الوضع 
(ب) اكتب المصطلح العلمى: 

حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى لتوقف انتقال الحرارة بينها. ) ( 


)١( ©‏ ضع علامة (⁄) أو علامة (×) أمام العبارات الآنية: 


1- جميع الخلايا الحية تحتوى على بلاستيدات خضراء. 0( 6 
2- يشارك الجلد فى إخراج العرق عن طريق المسام. 8 6 
3- يخزن الجلوكوزفى العضلات والكبد على هيئة جليكوجين. 3 6 
4- تنتقل الحرارة فى المعادن عن طريق الإشعاع. ) ( 


(ب) ماذا يحدث عند لمس كوب شای ساخن ؟ فسرإجابتك. 


)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات الموجودة بين القوسين: 


1- يعتير من المواد المغناطيسية. (البلاستيك - النيكل) 
2- تعمل فى الجهاز البولى على تنقية الدم. (الكلية -المثانة) 
3- درجة حرارة المادة هى متوسط مقدار التى تمتلكها الجسيمات أو الجزيئنات لعينة من المادة. 


(الكتلة - طاقة الحركة) 
4- يستخدم فى قياس درجة حرارة المواد. (وعاء القياس - الترمومتر) 


(ب) علل لما يأتى: لا نشعربالحرارة عند إمساك مقابض أوانى الطهى المصنوعة من البلاستيك. 
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)١( ©‏ أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات التالية: 


(الغازية - التنفسى - النباتية - الصلبة - التوصيل - الدورى) 
1- توجد البلاستيدات الخضراء فى الخلية 
2- يدخل الأكسجين إلى الجسم عن طريق الجهاز 
3- قوة الترابط بين جزيئات المادة ........ أضعف ما يمكن. 
4- تنتقل الحرارة بين الأجسام الصلبة المتلامسة بطريقة 
(ب) اذكروظيفة الميتوكوندريا. 


)١( ©‏ ضع علامة (7) أوعلامة (×) أمام العبارات الآنية: 
1- يتكون النسيج من مجموعة من الأعضاء المتشابهة. 
2- ثنى وفرد الكوع من الحركات الإرادية. 
3- المواد العازلة للكهرباء تقاوم سريان الكهرباء خلالها. 
4- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. 
(ب) علل لمايأتى: يفضل توصيل المصابيح فى المنزل على التوازى. 


© (1 ) اخيرالهجابةالصحيحة: 


1- ينمو جسم الكائن الحى عن طريق زيادة خلاياه. 

(۱) طول (ب) عدد (ج) حجم ( د ) مساحة 
2- يتحكم الجهاز...... فى استجابة أجهزة الجسم المختلفة. 

(١)الهضمى‏ (ب) الدوری (ج) العصبى ( د ) التنفسى 


3 تمن المواةاالتى تلذ ب أللمخقاطيسن 
)١(‏ الخشب (ب) النحاس (ج) الزجاج ( د ) الحديد 
4- تقل المسافة بين جزيئات المادة وتقل طاقة حركتها عند 
)١(‏ التسخين (ب) التبريد (ج) التبخر ( د ) الانصهار 
(ب) ماذا يحدث عند: لمس سلك غير معزول يمربه تيا ركهريى؟ 


29) 


| 


5 الوحدة الأولى: ما النظام؟ 
المقهوم الأول 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الأول 


1- الخلايا 2- بيضة الطائر 

3- غشاء الخلية 4- الغذاء ‏ الأكسجين 

1- الخلية 2- الميكروسكوب 

3- عدد 4- الغذاء والأكسجين 
0/1 07-2 300 

(X)-5 (/)-4 


الغذاء والأكسجين والماء. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الثانى والثالث. 


1- غشاء الخلية 2- التنفس الخلوى 
3- عضيات 4- روبرت هوك 
5- الخلايا 


1- الكائنات وحيدة الخلية 2- جدارالخلية 


3- العضيات 4- التنفس الخلوى 

(X)-3 (/)-2 (X)-1 

اللنحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها حسب حاجة الخلية. 

1- النواة 2- الميتوكوندريا 

3- السيتوبلازم 4- غشاء الخلية 

1- عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 
الطعام. 


2- مجموعة من الخلايا المتشابهة ف الشكل والوظيفة . 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1- البلاستيدات الخضراء 2- النواة 
3- غشاء الخلية 4- الميتوكوندريا 
1- الحيوانية 2- النباتية 
3- البلاستيدات الخضراء -العيوائية 
1- البلاستيدات الخضراء 2- الميتوكوندريا 
3- النباتية 4- الميتوكوندريا 
٩‏ _ 1- البلاستيدات الخضراء 2- جدارالخلية 


1- تخزين المياه والعناصر الغذائية والفضلات داخل الخلية. 
2- تغليف المواد ونقلها خارج الخلية. 
لا تستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوى. 


إجابة تدريبات المفهوم الأول 


1-(د) )1١(-3 )1١(-2‏ 4-(ا) 5-(ب 

6-(ب) 7-(ب) 8-(د) 9-(ب) 10-(1) 
1-(ج) 12-(ب) 13-(ج) 14-(ج) 15-(ج) 
6-(ج) 17-(د) 18-(1) 19-(د) 20-(ب) 
1-(د) 22-(ب) 23-(ب) 


الإجابات النموذجية 


| 1- خمسة 2- روبرت هوك 
3- عدد 4- الثواة 
5- كبر 6- الميتوكوندريا 
7- الشبكة الإند وبلازمية 8- الميتوكوندريا 
9- خلية واحدة 0 البلاستيدات الخضراء 
1- جدارالخلية تبات اتقو 
3- جهازجولجى 
NA EN (a1a)‏ 
(X)-5 (X)-4 (/)-3 (X)-2  (/)-1‏ 
(X)-10 (/)-9 (X)-8 (X)-7 (X)-6‏ 
(X)-13 (/)-12  (X)-1‏ 14-)/( 15-)/( 


ER 


2-الماء - الأكسجين - الغذاء 
4- النفاذية الالختيارية 


1- وحيدة الخلية - عديدة الخلايا 
3- بيضة الطائر- البكتيريا 


5- غشاء الخلية 6- الأعضاء - الخلايا 

7- جدارالخلية - بلاستيدات خضراء 8- جدارالخلية 

9- السليلوز 0- السيتوبلازم. 

1- أزرق الميثيلين 2 ثلاث الأبعاد. 

1- الخلية 2- العضية 

3- الكائنات وحيدة الخلية 4- الكائنات عديدة الخلايا 
5-النواة 6- العضو 

7- الجهاز 8- النسيج 

9- السيتوبلازم 0 جدارالخلية 

1 الميتوكوندريا 12- التنئفس الخلوك 

13 النواة 4- الفجوة العصارية 
15- جهازجولجى 6- البلاستيدات الخضراء 
7 -الميكروسكوب 

1- الخلية 2ل النباثية 

3- متشابهة 4- عديدة 

5- عضيات 6- الميكروسكوب 

7- الميتوكوندريا 0 


1- لأنها تنكون من عضيات تعمل معًا للحفاظ على الخلية. 

2- لأنه يتحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. 

3- لأن الخلية النباتية تحتوى على بلاستيدات خضراء تقوم بعملية 
البناء الضولى. 

4- لأن خلايا الحيوانات لا تحتوى على بلاستيدات خضراء. 

5- لأن الحيوانات لديها هياكل فى أجسامها تساعدها فى الحفاظ على شكلها. 
هثل + العظام فى بعض الحيوانات. والهيكل الخارجى فى الحشرات. 

6- لمراقبة كيفية عمل الخلايا لإصلاح أجزاء الجسم أو كيفية استجابة 
الخلايا للأدوب 

7 - لاختلاف وظائف الخلايا عن بعضها 

1- لاتستطيع الخلية التحكم فى المواد التّى تدخل إليها أو تخرج منها. 

2- لا تستطيع الخلية القيام بعملية التنفس الخلوى وإنتاج الطاقة. 

3- لاتستطيع النباتات القيام بعملية البناء الضوق. 

4- لايتم التحكم فى الوظائف التى تحدث داخل الخلية أوانقسامها. 

5- تنتفخ الخلية وتنفجر. 
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بلية استخدام الاكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 
الطعام - تحدث ف الميتوكوندريا. 
2- تتميزالخلية النباتية عن الخلية الحيوانية بوجود جدارالخلية 


والبلاستيدات الخضراء. 
١١-3‏ )الشكل (1) :الخلية الحيوانية - الشكل (2) : الخلية النباتية 


(ب)1- السيتوبلازم 2 - النواة 
3 - فجوة عصارية 4 - غشاء الخلية 
(ج) أجب ينفسك. 
4- )1( 
الخلية النباتية الخلية الحيوانية 
جدار يوجد لایوجد 
الخلية 
(ب) 
كائنات وحيدة الخلية كائنات عديدة الخلايا 
تركيب إن جسهها من خلية يتكون جسمها من عدد كبير 
الجسم واحدة فقط. من الخلايا. 
أمثلة البكتيريا. الإنسان والنباتات. 
١‏ 
جدار الخلية غشاء الخلية 
الوظيفة يحيط بالخلية النبانية ٠‏ يتحكم فى المواد التى تدخل إلى 
لحمايتها وتدعيمها ويعطيها الخلية أو تخرج منهاء ويتميز 
شكلا محدذًا. بخاصية النفاذية الاختيارية 


إجابة اختبر نفسك (1) 


>1 (١)1-السليلوز‏ 2- التنفس 
٤‏ 3- مصنع الغذاء 4- البلاستيدات الخضراء 
(ب) رؤية مكونات الخلية وفحص الأشياء الدقيقة . 
2*7 ان إكادة 0070-2 
: 00-3 4 
(ب) لأنها تعمل كمراكز لإنتاج الطاقة فى الخلية. 
3*١‏ (١)1دهدة‏ 2- جهازجولى 


3- الشبكة الإندوبلازمية 
(ب)1- الخلية الحيوانية 


4- البلاستيداث الخضراء 


2- مركزالتحكم فى الخلية ومسئولة عن أنشطة الخلية مثل 
تكوين البروتينات وانقسامها. 
إجابة اختبر نفسك (2) 
2 )0-10 00-2 
ا 3-)%( 4-)/( 
(ب) غشاء الخلية 
١‏ 1 (1)1- الشبكة الإندوبلازمية - جهازجولبى 
2- الميكروسكوب 
3- البكتيريا - عديدة 


4- جار الخلية - البلاستيدات الخضراء 
(ب) تعمل كمراكز لإنتاج الطاقة فى الخلية. 
(1)1- الكائنات وحيدة الخلية 

3- السيتوبلازم 
(ب)1- الخلية النباتية 


2- الخلية 
4- أزرق الميثيلين 
2 جدارالخلية 


1-العصبى 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثانى. 


2 -الدورى 3 -الخلايا 
0-1( 2-)/( 0700-3 
(K)-5 (/)-4‏ 
1- طويلة 2 -القلب 3-الخلية 
1-الجهاز 2 -العضو 
3 - انقباض العضلات 
1-المخ 2 -العضلات 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث 


1 - عضلات الذراع 2 - جهازالغدد الصماء 
3 -القلب 4 - الأوعية الدموية 
5 - جميع ما سبق 

(X)-2 (X)-1 

(X)-4 (X)-3 

1 - العضلات اللاإرادية 2 - الرئة 

3 - الجهازالتنفسى 

1 - الجهازالدوری 


2 - يقوم القلب بضخ المزيد من الدم المحمل بالأكسجين والعناصر 
الغذائية إلى جميع خاديا الجسم. 
لأنه يمكن التحكم فى حركتها. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الرابع 


1 - اليوريا 2 - التنفسى 

3 - الحمض - الأنزيمات 4 - الجلد 

(/)-3 (K)-2 (X)-1 
(/)-5 (X)-4 

(1.3.2) 


1 - هضم الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية يستخدمها الجسم ف 
إمداده بالطاقة . ومساعدته على النمو. 

2 - يخزن بها البول لحين طرده خارج الجسم. 
3 - امنصاص معظم الماء من الطعام غيرالمهضوم لنكوين فضلات الطعام. 
1 - الجهاز البولى 
2 - (1) الكلية (2) الحالب 

ة وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا 
لأنه يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق. 


إجابة تدريبات المفهوم الثانى 


(3) المثانة البولية 


1-(د) (2-(ج) 3-(د) 4-(ج) 5-)( 
6-(ب) 7-(ب) 8-(ب) 9-(د) 10-(د) 
1-(د) 12-(ج) 13-(ب)14-(ب) 15-(ب) 
6-(د) 17-(ج) 18-(ب) 19-(ب)20-(ب) 
1 -(ب) 22-(ج) 23 -(د) 

1 - خلايا 2-المخ 

3 - عضلات الذراع 4 - الجلد 

5 - الهرمونات 6- يزداد 

البو 8 - الكليتان 

9- أعلى 0 -الجهازالدوری 
1- البروتينات 2 - الشهيق 

3 - لا إرادية 4 - أجهزة الجسم المختلفة 
15 - أنزيمات 6- البولى 


0 


(%-5 (/)-4 )#-3 (X)-2 (/)-1 
(/)-10 (X)-9 (X)-8 (X)-7 00-6 
(/)-15 (X)-14 (X)-13 (X)-12 (/)-1 
)#(-17 (X)-16 

5 1-العضلات الهيكلية 2 - العضلات اللاإرادية 
3 - النسيج 4- العضو 
5 - عملية الإخراج 6 - الجهازالعضلى الهيكلى 
7- فتحة الشرج 8 - الهرمونات 
9 - النفرونات 0 - جهازالغدد الصماء 
1 - الجهازالدورى 2 - الجلد 
13 - الكلية 4 - الجهازالتنفسى 
15- الجهاز الإخراى 
1 - الطاقة 2 - الهضمىي 
3 -أعضاء 4 -البولى 
5 - البروتينات 6 - النفرونات 
7 - الحجاب الحاجز 8 - الهرمونات 
9 - اللاإرادية - عضلة القلب 0 - النفرونات 
1- الأكسجين - العناصر الغذائية 12-الكلية 
3 - الشرايين - الشعيرات الدموية 14 -المثانة البولية 
15- الإخراج 16- البنكرياس 
7 الأمعاء الغليظة 
1 - متشابهة 2 -اللعاب 
3 - الجلد 4 -الأمعاء الدقيفة 
5 - الأمعاء الغليظة 6- عضلة القلب 
7 -الحالبان 8 - الأمعاء الدقيقة 


1 - لأنها تنحرك تلقائيًا ولا يمكن التحكم فى حركتها 

2 - لأنها تخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكربون عن طريق عملية 

الزفير. 

3 - لأنها تقوم بتنقية وترشيح الدم من الفضلات عبرالنفرونات الموجودة 

بداخلها. 

4 - لأنه طعام غيرمهضوم ولا تنتجه خلايا الجسم. 

5 - لأنه يقوم بإفرازالهرمونات التى تساعد الجسم على الاستعداد 

للاستجابة. 

6 - بسبب الأنزيمات التى يفرزها البنكرياس والحويصلة الصفراوية . 

7 - لأنه يقوم بالتخلص من الماء والأملاح الزائدة. 

1 - يقوم القلب بضخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم. 

2- يتحرك الساعد إلى أعلى. 

4- لا يستطيع الجسم إفرازهرمون الأنسولين بكميات كافية. أو 
استخدامه فيظل السكرف الدم مسببًا مشكلات كثيرة 

5- تحدث الإصابة بمرض السكر. 


3- يزداد عدد ضربات القلب. 


1 - المستقيم 2 - القصبة الهوائية 
3 -القلب 4- عضلات الذراع 
5-الرئة 6- عضلة القلب 
7-المخ 


1- تساعد على حركة عظام الجسم. 

2 - ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. 

3 - يفرزهرمونات تساعد الجسم على الاستجابة فى المواقف المختلفة. 
4 - يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق 


وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 

6 - يخزن فضلات الطعام (البراز) حتى يتم التخلص منها عن طريق 
فتحة الشرج. 

*-تُقرزمواه فيميائية (أنْزيسَات) تسهز 

8- ينقل الدم المحمل بالغازات والهرمونات والعناصر الغذائي 
جميع خلايا الجسم. 

9- مسئول عن تحويل الغذاء من صورة معقدة إلى مواد أبسط يستفيد 
منها الجسم. 

0- تساعد فى عملية هضم الطعام. 

1- امتصاص معظم الماء من الطعام غير المهضوم لتكوين فضلات 
الطعام. 


ليةقفقيت انتعام ن الت 


إلى 


2- إفرازهرمون الأنسولين. 
3- تخزين البول لحين خروجه من الجسم. 


a‏ 1- العظام - العضلات - الأوتار- الأربطة - الغضاريف. 
2 - الجهازالتنفسى - الجهازالبولى - الجلد 
3 - يتحكم فى الاستجابة للخطر- يحافظ على درجة حرارة الجسم 
وضغط الدم. 
4 - الجهازالعضلى الهيكلى. 
قد 
وجهالمقارنة العضلات الإرادية العضلات اللاإرادية. 
التعريف عضلات يمكن التحكم فى | عضلات تنحرك تلقائيًا 
احركتها. ولايمكن النحكم فى حركتها, 
مثال عضلات الرقبة عضلة القلب 
1-6-(ب) 20-2( 0-3ج) 
1-7 - الخلايا العضلية. 2 -الجهازالعضلى الهيكلى. 
3 - النفرونات, 
إجابة اختبر نفسك (1) 
2 210-100 2-2 
3-(ج) 4-(ج) 
(ب) جهازالغدد الصماء 
22 (1)1-الدورى 2 - لاإرادية 
3 - الجلوكوز 4 - الهضمى 
(ب) يصاب الإنسان بمرض السكر. 
| اقل 432 
(ب) عضلات الذراغ 
إجابة اختبر نفسك (2) 
يعد 1=( 
3-(ج) 
(ب) الكلية - تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 
10١ _2 7‏ 0 60-2«( 
3-)/( 4-)/( 
(ب) يتحرك الساعد إلى أسفل 
١‏ *3_ (1)1-البروتينات 2 - عرق 
3 - يزداد 4 - الخلايا 


(ب) لأنه لاينتج من الخلايا. 

إجابة نموذج الأضواء (1) شهر أكتوبر 

(1)1- التفرونات 

3 - الأنسولين ۴ 
(ب) تجميع البول لحين طرده خارج الجسم 
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)10-)7( 
(KX) -3‏ 
(ب) بسبب وجود البلاستيداءت 
وجودها فى الخلية الحيوانية . 
(1)1-(ب) 
3-)( 


(ب)1- الخلية النباتية 


NT 
8-(ب)‎ 
(ب) لأنه يمكن التحكم فى حركتها‎ 
-الرئة‎ )1( 
البنكرياس‎ - 3 


(X)-2 
(XK) -4 
الخضراء فى الخلية النباتية وعدم‎ 


4-(ج) 


2- النواة 
إجابة نموذج الأضواء (2) شهر أكتوبر 


2000-2 
4-(ج) 


2 - الجدارالخلوى 
4 - النواة 


(ب) يحيظ بخلايا النباتات ويعطيها شكلا محددًا. 


(1)1-الهرموئات 
3 - عملية الهضم 
(ب)1- الجهازالبولى 


المفهوم الا 


2 القجوة اللتضارية 
4 - السيتوبلازم 
2- الكلية 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثانى 


1 - مغلق 
اتنا 

5- قلت 

(/)-1 

(X)-3 

1 - الدائرة الكهربية 

3- المواد غيرالمغناطيسية 


2- المفاتيح 
4- الجاذبية 


(X)-2 
(X)-4 
المجال المغناطيسى‎ -2 


4- الجاذبية الأرضية 


1 - لأن مكوناتها تعمل معًا كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة 


2- لأن الأرض لها قوة جاذبية تسحب الأجسام فى اتجاه مركزها. 


تتوقف عن الارتفاع عند نقطة معينة ثم تعود إلى أسفل فى اتجاه الأرض 


بسبب تأثيرقوة الجاذبية. 


تحافظ الجاذبية على ثبات الأشياء والكائنات الحية على سطح الأرض. 


إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث 


1-(ج) 
3-(ب) 
(X)-1‏ 
0-3«( 
1 - الثيار الكهرف 
3 - المولد الكهرف 


20-2 

20-4 

(X)-2 

2720-4 

2- المفتاج الكهرى 

4 - الصدمة الكهربية 


1- لأنها تعمل كمصدرللتيار الكهرن فى الدائرة الكهربية 


2- لأننا نستخدم ال 
المختلفة. 


1- تخدث صدمة كهربية. 


باء ى إضاءة المنازل وتشغيل الأجهزة الكهربية 


2 - ينشأ مجال مغناطيسى حول السلك 


الدائرة (ب) لأن الدائرة الكهربية مغلقة ووجود مصد رللطاقة 


الكهربية (بطارية) 


إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1- النحاس -المطاط 
2- المقاومة الكهربية 

3- المواد الموصلة للكهرباء 
5- تنطفئ 

(X)-1 

(/)-3 


4- تیار کھری 
6- الجلفانومتر 
(X)-2‏ 
(X)-4‏ 


1 - للحد من تدفق التيارالكهرن فى الدوائرالكهربية. 
2- لأنه فى حالة التوصيل على التوالى يكون للتيارالڪهرى مسارواحد. 


وعند توقف أواحتراق أحد الأ 
الأجهزة عن العمل. 


يزداد التيارالكهرى الناج ف الملف 


فطع التينان فنتؤقف باق 


إجابة تدريبات المفهوم الثالث 


1-(ب) 2-(ج) 3-(د) 4-(ب) 5-(بپ) 
6-(ب) 7-(د) 8-(ب) 9-(ب) 10-(ج) 
1-(ج) ‏ 12-(د) 13-(ج) )١(-14‏ 

4)1١(-15‏ 16-(ج) 17-(ب) 18-(ج) 19-(ج) 
0-(ب) 21-(د) 22-(ج) 

1- التيارالكهرى 2- الأسلاك الكهربية 3-مغلق 
4- الطاقة 5- المفتوحة 6- جيدة 
7- البلاستيك 8- المقاومة الكهربية 9-التوالى 
0 المولد الكهرى 1- قلت 2- الحديد 
13- إبطاء 4 العازلة 

(2.1.3.4) 

()-5 (/)-4 )#-3 (K)-2 (⁄)-1 
(X)-10 (X)-9 (X)-8 (X)-7 (X)-6 
(X)-15 (/)-14 )/(-13 (X)-12 (X)-1 
(/)-17 (K)-16 

1- الدائرة الكهربية 2- الكهرياء 

3- مواد موصلة للكهرباء 4- مواد عازلة للكهرباء. 
5- المقاومة الكهربية 6- الجاذبية 

7- مخطط المجال المغناطيسى 8- التوصيل على التوالى 
9- التوصيل على التوازىق 0- مواد مغناطيسية 
1- مواد غيرمغناطيسية. 2- البطارية 

3 المواد العازلة 14 المولد الكهرى 
5- الجلفانومتر 

1- مركزالأرض 

2- مغناظيسية - غيرمغناطيسية 3-جيدة 


4- نظام مغلق 
6- المفتاح الكهرى 


5- الجاذبية الأرضية 


*- التؤالى 


| 


8- المقاومة الكهربية 
0 الكتلة - المسافة 
1- زيادة عدد حلقات الملف - تحريك المغناطيس داخل الملف بسرعة أكبر. 
1 المغناظيس الكهرى 
3- البلاستيك 


9 الموصلة - العازلة 


2- ممحاة 


وتعمل مكوناتها كوحدة واحدة لأداء وظيفة محددة 
2- لأنه فى التوصيل 8 
مرورالثيار الكهرى وتظل باق | 


أحد مكونات 


تعمل. 


الدائرة ي 


3- لأن الحديد مادة مغناطيسية بينما الخشب مادة غيرمغناطيسية. 


4- لأنها مواد موصلة للكهرباء. 


5- لأن الأرض تجذب جميع الأجسام نحو مركزها فتحافظ على ثباتها. 


6- لأنه يحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية. 


7- لأن معظم الأجهزة فى حياتنا اليومية تعتمد على الكهرباء كمصدر للطاقة 
8- لأنها مواد عازلة فتحمينا من التعرض للصدمات الكهربية 


9- لأن جسم الإنسان موصل جيد للكهرياء. 
1- تنطفئ باق المصابيح. 

2- لن يتولد تياركهرن فى الدائرة الكهربية. 
3- لايمرالتيارالكهرى وينطفئ المصباح. 
4- يسبب حدوث صدمة كهربية. 

5- ينشأ حول السلك مجال مغناطيسى. 
6- تظل باق مكونات الدائرة تعمل كما هى. 
7- يتولد فى الملف تيا ركهرى. 

8- لا يمرالتيار الكهرى داخل السلك. 

1- مصدرللتيارالكهرن ف الدائرة. 

2- التحكم فى فتح وغلق الدائرة الكهربية. 


3- جذب بعض المواد المعدنية مثل الحديد والنيكل ‏ توليد تيا ركهرى. 
لى طاقة كهربية. 


4- توليد الكهرباء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الي 
5- إبطاء حركة التيارالكهرن فى الأجهزة وحمايتها من التلف 

6- صناعة أسلاك الكهرباء. 

7- تغليف أسلاك توصيل الكهرباء. 

8- الاستدلال على التيارات الكهربية الصغيرة. 

1- قوة الجاذبية قوة جذب ففط بينما القوة المغناطيسية قوة جذب وتنافر 
)١( -2‏ الدائرة الكهربية البسيطة 


(ب)1- بطارية 2- أسلاك توصيل 
3- مفتاح كهرى 4- مصباح كهرق 
(ج) رقم (1) 
3- مغلقة 


4- (1) ينحرف مؤشرالجلفانومترنتيجة تولد تياركهرن فى الملف 
(ب) شكل (1) بسبب زيادة عدد الحلقات ف الملف 
5- المصباح (1) و(2) 
إجابة اختبر نفسك (1) 


(1)1-(ب) 2101-2 3-(د) 4-(ب) 

(ب) تظل باق المصابيح مضاءة. 

(1)1-المولد الكهرى 2- المجال المغناطيسى 
3- المواد العازلة للكهرياء 4- الإلكترونات 


(ب) المولد الكهرى - المحول الكهرى - المحرك الكهرى 
(1)1-المفتاح الكهرى 2- التوازى 
3- جيد 4- الطاقة 


(ب) البطارية - المفتاح - الأسلاك - المصباح 


إجابة اختبر نفسك (2) 


)(1-)7( 20-2 
3-)/( 4-)/( 
(ب) لأنها مادة عازلة للكهرباء فتحمينا من أخطارها 
(1)1-المغناطيس 2- مجال مغناطيسى 
از 4- عازلة 


(ب) يتولد تياركهرى ويتحرك مؤشرالجلفانومتر. 
(1)1- الجلفانومتر 2- المقاومة الكهربية 
3- مواد موصلة للكهرباء 4- الدائرة الكهربية 
(ب) يولد كهرباء؛ حيث يقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربية 


إجابة أسئلة التميز الوحدة الأولى 


داب ق و فد 
5-(ج) 6-(ب) 7-(ج) 8-(ج) 
9-(ج) 10-)( 
التوصيل على التوالى. 


زيادة سرعة دوران العجلة - زيادة عدد لفات السلك فى الدينامو. 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الأولى 


1-(ج) )1١(-2‏ 3-() 
00-5( 6-(ب) 7-(د) 8-(ب) 

9-(ب) 10-(د) 11-(ج) 12-(د) 

)١(-3‏ 14-(ب) 15-(د) 16-(ب) 

1 - جدارخلوى 2 - عضيات 

3 -أعضاء 4 - غشاء الخلية 

5 -الدوری 6 - الكلى 

1- الجهاز 2 - الميكروسكوب 

3 - مخطط المجال المغناطيسى 4 - جهازالغدد الصماء 
5 - الإلكترونات 

(%)-5 (X)-4 (/)-3 (/)-2  (/)-1 
(/)-10 (/)-9 (X)-8 (X)-7 (X)-6 
(0-12 (X)-1 

(=. 3.127 


إجابة اختبر نفسك (1) الوحدة الأولى 
(101-(ب) 2-(ج) 3-(ج) 4-(ج) 
(ب) تفرزالأنزيمات التى نساعد على تفكك الطعام كيمياز 
الأنسولين المسئول عن ضبط مستوى سكر الجلوكوز ف 


)1(1-)%( 0280-2 
(X)-3‏ 4-)/( 
(ب) الميكروسكوب 
(1)1- جهازالغدد الصماء 2- التیارالکھری 
3- السيتوبلازم 4- الكلية 
بلاق الا جيباد/الترصيل ال راء با اا تاق ردقه 
التوصيل للكهرباء. 
إجابة اختبر نفسك (2) الوحدة الأولى 
)1(1-)7( 2-)⁄( 
(X)-4 (X)-3‏ 


(ب) لأنها تخلص الجسم من غازثانى أكسيد الكربون 
(1)1-(ج) 2-(ب) 3-(ج) 4-(ب) 
(ب) تنتفخ الخلية بالماء وتنفجر. 
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3 ھر 


2- الشبكة الإندوبلازمية 


3- عضلات الرقبة 4- الكلية 
(ب) توصيل المصابيح على التوازى / لأنه عند فك أوتلف أوإطفاء 
أحد المصابيح تظل باق المصابيح مضيئة 
الوحدة ١‏ : الحصول على الطاقة 
المقهوم الأول 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الأول 
1- درجة حرارتها 2- زادت 
3- بخار الماء 4- الصلبة 
1-الغازية 2- الصلبة 
3- صلبة - سائلة - غازية 4- الصلبة 
(X)-3 (XK) -2 (⁄)-1‏ 
4-)/( #0-5) 2720-6 
1- الذرات 2-أقل 
3- الانصهارثم التبريد 4- تكتسب 
تقل سرعة الجسيمات وتقل طاقة حركتها 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثائى 
1- انصهار 5100-2 
3- صفر 4 الماء 
2- تفقد 
(X)-3 (X)-2‏ 
5-)/( 
2- درجة الحرارة 
3- الانصهار 4- التجمد 
5- طاقة الحركة 6- التكثف 


درجة الحرارة التى تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الثالث والرابع 


1-تمدد 2- تكتسب طاقة 
3- تزداد 4- يتمدد 
)1.3.2( 

0700-2 (/)-1 
(X)-4 (/)-3 
(X)-6 (X)-5 


1- لأنه عند ارتفاع درجة الحرارة تتباعد جسيماث المادة عن بعضها وتنمدد. 
2- لأنه عند ا نخفاض درجة الحرارة تقترب جسيمات المادة من بعضها 
ويقل حجمها. 
1- تتمدد المعادن عند ارتفاع درجة الحرارة ويحدث التواء فى المبانى والكبارى. 
2- تتباعد جسيمات الماء عن بعضها وتتحول إلى الحالة الغازية. 
3- تقل المسافات بين الجزينات. 
إجابة اسئلة تدرب - الدرس الخامس 


1- الغازية 2- الصلبة 
3- تتحرك الجسيمات بشكل أبظأ ‏ 4- زياذة 
5- اكتساب حرارة 
(X)-3 (X)-2 (/)-1‏ 
4-)/( 5-)/( 
1- تمدد حراری 
3- يزداد 
1-یزداد 
إجابة تدريبات المفهوم الأول 
1- (ج) 2-(د) 3-(ج) 4-(1) 
5-(ج) ‏ 6-)|( 7-(1) 8-)( 


9-(1) 2 10-(ج) 11-)( 
4-(ج) 15-(0) 

1- درجة الحرارة 

3-التجمد 
5- ينكمش 
7- التبريد 
9- غالية 
1- أكبرمن 
13- يقل 
(X)-1‏ #0-2) 3-#) 
(X)-8 (/)-7 (X)-6‏ 
(X)-13 (/)-12  (/)-1‏ 
1- الانصهار- التبخر 

3- تزداد - تقل 

5- درجة الحرارة 

7- تكتسب 

9-أكبرمن 

1- درجة الحرارة 

3- الترمومتر 

5- درجة الغليان 

7- طافة الحركة 

9- الانكماش 


2-(د) 13-(ب) 


2- انكماشًا حراريًا 
4- الماء الساخن 
6- تمدد 

8- التجمد 


0 حجم 
دشان 
14- الانصهار 
4-)/( 
(X)-9‏ 


(X)-5 
(X)-10 


0- الطاقة الحرارية 


1- مجموع طافات حركة ذرات وجزيئات المادة كلها. 
2- مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكوئة للمادة. 


3- زيادة حجم الماد 


جة ارتفاع درجة الحرارة. 


4- نقص حجم المادة ننيجة ا نخفاض درجة الحرارة, 
5 - تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. 
6 - تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. 
7- الطافة التى تكتسبها المادة بسبب حركتها 


1- لأن الغطاء المعدنى يتمدد بالحرارة. 


2- نتيجة انتقال الحرارة من اليد إلى قطعة الثلج. 
3- لأن جسيمات الكحول تتباعد عن بعضها عند ارتفاع درجة الحرارة 


فیزداد حجمه. 
4- لتسمح دونك ان 
درجة الحرارة. 


:دفلا تحدث انحناءات للقضبان عد 


ارتفاع 


5 - لزيادة المسافات بين جزيئات المادة 


1- يتمدد السائل ويزداد حجمه 


2- تحدث انحناءات فى الكبارى مما يؤدى إلى وقوع الحوادث. 
3 - تقل المسافات بين الجزيئات ويقل حجمها. 

4- تقل القوى التى تربط الجزيئات ويزداد حجم المادة 

5 - تنتقل الحرارة من اليد إلى مكعب الثلج 

6- يتكثف بخارالماء ويتحول إلى قطرات ماء سائلة . 


1- قياس درجة الحرارة. 


2- تسمح بعدم حدوث انحناءات فى الكبارى عند ارتفاع درجة الحرارة. 


مجح)١(-1‎ 
) 


) ينخفض حجم السائل الموجود فى الترمومتر. 


2-(1)انصهار (3)2 (3) تکثف (4) تجمد 
إجابة اختبر نفسك (1) 
)1(1 )0( 2-(د) 
3-(ج) 4- (ب) 


(ب) النحاس - الزيت - بخارالماء 


(X)-2 
(/)-4 


)#(-1)( 3-1 

0270-3 

(ب) يتكثف بخارالماء ويتحول إلى سائل 

72 (١)1-درجةالغليان‏ 2- المواد الصلبة 

3- الحالة الغازية 4- الاتصهار 

(ب) فى عملية التمدد يزداد حجم المادة وتزداد الفراغات بين الجزيئات 

وتضعف القوة التى تربط بينها نتيجة ارتفاع در 

فى عملية الانكماش تقترب الجزينات من بعضها وتفقد طاقتها 
وتقل سرعتها نتيجة ا نخفاض درجة الحرارة. 


إجابة اختبر نفسك (2) 


2 (١)1-الغازية‏ 2- يفقد 


3- الطاقة 4- تسخینها 
(ب) تزداد طاقة حركة الجسيمات 
> )1( )2.1.4.3( 


(ب) تغيرحجم السائل الموجود به عند تغيردرجة الحرارة. 


| +1 )10( 80-2( 
(K)-3‏ 0070-4 
(ب) مقياس لمتوسط طاقة حركة الجسيمات المكونة للمادة 
إجابة نموذج الأضواء (1) شهر نوفمبر 
(1)1- واحد 2- درجة الحرارة 
3- المواد العازلة 4- زادت 
(ب) يمرالتيارالكهرى فى الجسم وتحدث صدمة كهربية 
لع E‏ 0700-2 
(X)-4 (/)-3‏ 
(ب) 
التمدد الحرارى الانكماش الحرارى 


زيادة حجم المادة نتيجة ارتفاع نقص حجم المادة نتيجة ا نخفاض 


درجة الحرارة. درجة الحرارة. 
1)١( 37‏ التيارالكهرنى 2- درجة الحرارة 
3- المواد غيرالمغناطيسية 4- الطاقة الحرارية 
(ب) (4.3.1) 
إجابة نموذج الأضواء (2) شهر نوفمبر 
/ *) ()1-(ج) 2-(ب) 3-(ب) 4-(ب) 
(ب) تتمدد القضبان بفعل الحرارة وتنحنى مما يؤدى إلى وقوع 
الحوادث 
27 (1)1- الجاذبية 2- تقل 
3- تخد 4- الانصهار 


(ب)الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة 


5*5 (١)1-قلت‏ 2- الخديد 
3- الموصلة 4- الترموهتر 
ب( 4-اتصهار اساپ 


المفهوم التانى 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الأول والثائن 
(X)-3 (K)-2 (/)-1‏ 4-(ي#) 
(X)-6 (/)-5‏ 
١-(ب)‏ 2-(ب) 3-(1) 4-(ج) 5-() 
1- السعرالحرارى 2-تساوی 3-جيدة 
لا تنتقل الحرارة بيتهما. 


لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة 
إجابة أسئلة تدرب - الدرس الثالث 


1-(ب) ‏ 2-(د) 3-() 4د(زب) 

آ1 الخفل 2- یزداد 

کے اقب 4- التوصيل 

(X)-3 (X)-2 (/)-1 
(X)-5 (/)-4 

1- الإشعاع 2- درجة الاتزان 


3- المواد العازلة للحرارة 
لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. فيسمح بانتقال الحرارة خلاله. 
بينما البلاستيك من المواد العازلة للحرارة , 
انتقال الحرارة بفعل حركة جسيمات المادة السائلة أو الغازية 
إجابة أسئلة تدرب - الدرسان الرابع والخامس 


1-(ج) 2-(ج) 3-(1) 4-(د) 
1- حالة المادة 2- بقاء 
3- مخثلفة 4- عازلة 
لكف 2870-2 
(X)-3‏ 4-)/( 
تظل کماهی 


يوصل الحرارة إلى اليد وقد تحترق. 
الكتلة الكلية للمادة مقدارثابت لا يتأثر عند حدوث تغيرللمادة 


إجابة تدريبات المفهوم الثانى 


مانغ کر د فی 
7-(ب) 8-(ب) 9-(ب) 10-(ب) 
)1١(-13 )١(-2‏ 14-(ب) 15-(ج) 
17-(د) 18-(ج) )١(-19‏ 20-)1( 

1-(ب) 22-(د) 23-(ب) 24-(ج) 25-(ب) 

)١(2-27 6-(ب)‎ 

1 د تساوی 2- المعدن 3- تزداد 

4- عازلة 5- الفضاء 6- تفقد 

7- خلط مكوثاتها معا دون تسځین 8- العمل 

9- يرتفع لأعلى 0- الحمل 

(1.3.2) 

(0-5 (K)-4 (X)-3 (X)-2  (/)-1 

(/)-10 (X)-9 (X)-8 (/)-7 (X)-6 

)#(-15 (X)-14 (X)-13 (X)-12 (/)-1 

(/)-19 (X)-18 (X)-17 (/)-16 

1- درجة الاتزان 2- المواد الموصلة للحرارة 

3- المواد العازلة للحرارة 4- الطاقة الحرارية 


5- التوضيل الخرارق 6 - الحمل الحراركى 
7-الإشعاع 8- قانون بقاء الكتلة 
٠‏ *5_ 1- عازلة للحرارة 2-الأعلى - الأقل 


3- النحاس - الحديد 4- الخشب - البلاستيك 


5- الحمل الحرارى 6- التوصيل - الإشعاع 
7- البلاستيك 
| 7_ 1-الخشب 2- الاحتكاك 
7 98 الاألومتيوم 
١‏ 3 1- مقدارالاختلاف ف درجة الحرارة - مساحة السطح - طول مسافة 


التلامس 
2- التوصيل - الحمل - الإشعاع. 
3- الحديد - النحاس - الألومنيوم. 
,منيوم جيد التوصيل للحرارة فيسمح بانتقال الحرارة 
البلاستيك من المواد العازلة الى تبطئ من انتقال 


)١( -2‏ الجسم (أ).الجسم (ب) 


(ب) التوصيل (ج) 40 
إجابة اختبر نفسك (1) 
ارس ا لكان 2-)/( (K)-3‏ انكف 


(ب) لأن البلاستيك من المواد العازلة للحرارة 


عت (1)1-() 2-(ب) 3-(ج) 4-(ج) 

(ب) الخشب - البلاستيك - الزجاج 

EA‏ (١1)1-لايتغير‏ 2- الطاقة 
3- جيدة 4- بقاء الكتلة 
(ب 


تتحكم فى درجة حرارة الجسم - تضىء فى الظلام - يمكن أن تبقى 


إجابة اختبر نفسك (2) 
1 ()1-(ج) 2-(0) 3-(ج) 4-(ج) 
(ب) حالة تحدث عند تساوى درجة حرارة الأجسام تؤدى إلى توقف 
انتقال الحرارة بينها. 
(K)-4 (X)-3 (X)-2 (X)-1() _‏ 
(ب) تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد. 


5 (1)1- التوصيل الحرارى 2- الزجاج 
3- تزداد 4- الحمل الحرارى 
(ب) التوصيل 
إجابة أسئلة التميز الوحدة الثانية 
١1-(ب)‏ (2د(ج) لدنج 4د(ه) 5درج) 
7-(د) 8-(ج) 
أجب بنفسك 


إجابة تدريبات الكتاب المدرسى الوحدة الثانية 
0-2) 8-(ج) 4-(1) 5-) 
7-(د) 8-(1) 9-(ج) 10-(ج) 
2-(ج) 13-(د) 14-(ب) 15-(د) 


1-(ج) 
6503-6 
210-11 
6- (ج) 


0 


(K)-4 )#(-3 (/)-2 )#0-1‏ 5-)/( 
(X)-10 (X)-9 (X)-8 (X)-7 (/)-6‏ 
1-)⁄( 
إجابة اختبر نفسك (1) الوحدة الثانية 
(-() 2-(د) 3-(ج) 4-(ج) 
(ب)تضعف قوى الترابط بين الجزينات. 
20-10 00-2 
3- )/( 4- )/( 
(ب) الاختلاف فى درجات الحرارة - مساحة السطح - طول مسافة 
التلامس 
)2.1.3.40( 
(ب) التوصيل. 
إجابة اختبر نفسك (2) الوحدة الثانية 
(X) -2 (⁄)-1(1(‏ 
(X) -4 (X) -3‏ 
(ب) لأن الألومنيوم مادة جيدة التوصيل للحرارة. 
(1)1- الطاقة الحرارية 2- التمدد الحرارى 
3- فواصل التمدد الحرارى 4- الإشعاع 


ب) تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد حتى يحدثك 
احى 


2- التمدد 
4 - السائلة 

(ب) الترمومتر- قياس درجة الحرارة. 

الأضواء العامة على المنهج 
1-(ج) 2-(ج) 3-(ب) 4-(ب) 5-(0) 
6-(ب) 7-(د) 8-(ج) 9-)1( 10-)1( 
1- (ب) ‏ 12-(د) 13-(ج) 14-(ب) 15-(د) 
6-(ج) 17-(ج) 18-(1) 19-(ب) 20-(ج) 
1-(ج) )١(-22‏ 23-(د) 24-(ب) 25-(ب) 
6-(د) 27-(ب) 28-(ب) 29- (ج) 30-(ب) 
1-(ب) 32-(ب) 33- )١(‏ 34-(ج) )١(-35‏ 
6-(د) 37-(د) 38-(ج) 39-(1) 40-(ب) 
1- الخلية 2- العازلة 
3- الأعضاء 4- النواة 
5- درجة الغليان 6- عضيات 
7- الهيكلية 8- السعرات الحرارية 
9- اللاإرادية 0 التيارالكهرنى 
1- زادت 2- حجم 
3- عدد 4- الغدد الصماء 
5-ساخن از 
7- التكئف 8- السيتوبلازم 
19- الأسلاك 0- التمدد والانگماش 
1- تنطفئ 2 البروتينات 
8 السكن 4 البطارية 
5 البلاستيك أوالخشب 26- الحويصلة الصفراوية 
7- الشبكة الإندوبلازمية 8- المستقيم - المثانة البولية 
29- جهازجولجی 0- الحجرالجيرى 
1- البلاستيك 
BRA‏ د 4ه 23:8 
3-)1.2.3.4( 
7 00-2 شرن (J‏ 5 
(X)-9 (X)-8 (X)-7 (X)-6‏ 10-)/( 
(K)-13 (X)-12 (/⁄)-1‏ 14-)/( 15-)/( 


(X)-20 (/)-19 (X)-18 )#(-17 (/)-16 


ER (X)-24 (/)-23 (X)-22  (X)-21 
5 1-النفرونات 2- المجال المغناطيسى‎ 5> ١ 
درجة الغليان 4- التوصيل على التوالى‎ -3 
ERÎ التمدد الحرارى 6- جھازجولچی‎ -5 
7-الاتصهار 8- العضيات ل‎ 
ِ المقاومة الكهربية‎ -9 
مخطط المجال المغناطيسى ج‎ -1 
قانون بقاء الكتلة‎ -3 
كائنات وحيدة الخلية‎ 5 
اليوريا‎ -7 
الجلفانومتر‎ -19 
- التكثئف 2- الحمل الحرارق‎ -1 
* النشا الحيوانى (الجليكوجين)‎ -24 
السيتوبلازم‎ -6 
١ جب ب‎ : 5*١ 
21 
محافظة القاهرة - إدارة الزاوية الحمراء التعليمية‎ )1( 
الميتوكوندريا 2- التوصيل‎ -1)١( 1> 
357-100 -4 الهرمونات‎ -3 
2 (ب) لأنه ينجذب للمغناطيس‎ 
00-2 (10) 
(X)-4 (X)-3 
* | | (ب) تسمح للأجزاء المعدئية الموجودة فى الكبارى بالتمدد والانكماش‎ 
بطريقة آمنة وتجنب حدوث انحناءات أو تقوس يمكن أن يتسيب‎ 
فى وقوع الحوادث.‎ 
الانصهار ا‎ -2 ةيلخلا-1)١(‎ 2 
النفرونات 4- درجة الاتزان‎ -3 
(ب) تظل باق المصابيح مضيئة.‎ 
محافظة القاهرة - إدارة غرب مدينة نصر التعليمية‎ )2( 
5 ا (1)1-المیتوکوندریا 2- الأمعاء الدقيقة‎ 
التيارالكهرى 4- يكتسب حرارة‎ -3 
(ب)لأن الحديد من المواد المغناطيسية,‎ 
هد ادك 2-)/( افيد‎ 
(/)-4 (X)-3 
(ب) الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة‎ 
- النفرونات 2- الجاذبية الأرضية‎ -1)1( 72 
الإشعاع الحرارى 4- درجة الحرارة‎ -3 
(ب) تنتفخ الخلية حتى تنفجر.‎ 
محافظة الجيزة - إدارة الشيخ زايد التعليمية‎ )3( 
أ ()1-(ج) 2-(ب) 3-(د) 4-(ب)‎ 
| (ب)يتولد تياركهرى ف السلك المعزول.‎ 7 
(X)-2 (X)-1(1) _ 
(X)-4 (/)-3 
2 (ب) لأنه يسمح بمروربعض المواد. ويمنع البعض الآخر‎ 
اللاإرادية 2- السعر الحرازى‎ -1)1( 3 ١ 
النفرونات 4- الحجرالجيرق‎ -3 
5 (ب)1-الحيوانية‎ 
تساعد فى جمع ونقل البروتينات لبناء وإصلاح الخلية. ا‎ -2 


(4) محافظة الجيزة - إدارة البدرشين التعليمية 


(X)-2 (X)-1(1) 
(/)-4 (X)-3 

(ب) المصابيح موصلة على التوازى 

(1)1-(ج) 2-(ب) 3-(ج) 4-(د) 

(ب) القلب 

(1)1- التجمد 2- الميتوكوندريا 
3- الكهربية 4- الإشعاع 

(ب)1- الميكروسكوب 


2- فحص مكونات ( عضيات ) الخلية. 
(5) محافظة الإسكندرية - إدارة المنتزه 
(1)1-(د) 2-(ج) 3-(د) 4-(ب) 

(ب) لحدوث خلل فى قدرة البنكرياس على إفراز هرمون الأنسولين. 


الت 5 


0-10/) ف 
(X)-3‏ 4-)/( 

(ب) تصبح الدائرة الكهربية مغلقة ( يمربها تيا ركهرى ). 

(1)1-الهواء 2- الميكروسكوب 
8 السعرات الخرازية 4- الإلكترونات 


(ب) تنقية وترشيح الدم من الفضلات مثل اليوريا. 
(6) محافظة الإسكندرية - إدارة العامرية التعليمية 
(X)-2 (/)-1(1)‏ 

(X)-4 (/)-8 


(ب) لأنها تحتوى على صبغة الكلوروفيل التى تمتص ضوء الشمس 
وتساعد النبات على صنع غذائه. 


(1)1-اللاإرادية 2- تمدد 
3- كيميالية 4- مغلق 

(ب) المجال المغناطيسى, 

(1)1- جولجی 2- المادة الموصلة 
3- الحركة 4- النفرونات 


(ب) يصاب الإنسان بعرض السكر. 


(7) محافظة القليوبية - إدارة قليوب التعليمية 


(1)1-النسيج 2- التوصيل 

3- المفتاح الكهرى 4- اللا إرادية 
(ب)الإصابة بعرض السكر. 
(1)1-التمدد الحرارى 2- الغدد الصماء 


3- المواد الموصلة 4- المقاومة الكهربية 
(ب) تخزين المياه والعناصر الغذائية والفضلات. 
)(1-)%( 2-)%( 

(X)-4 (/)-3 


(ب) لأن جزينات الماء الساخن تتحرك بشكل أسرع مما يؤدى إلى زيادة 
عدد تصادمات جزيئات الماء مع بعضها فينتشرلون الحبربسرعة. 


(8) محافظة القليوبية - إدارة بنها التعليمية 


()1-(0) 2-(ج) 3-(ج) 4-(د) 

(ب) لأنه غذاء غيرمهضوم يخزن فى الأمعاء الغليظة حتى يتخلص منه 
الجسم 

(/)-2 (/)-1(1) 

(X)-4 (/)-3 

(ب) تنتقل الحرارة من اليد إلى مكعب الثلج فنشعربالبرودة وينصهر الثلج 


)1( )3.4.1.2( 
(ب) التوازى 


Ga 


(9) محافظة المنوفية - إدارة الباجور التعليمية 3-الماء 4-التكثة 
(ب) المسافة - كثلة الجسم. 


12 100 لج) 2-(ا) 3-(ب) 4-(ج) 


(ب) لأنه يمكن التحكم فى حركتها. (14) محافظة البحيرة - إدارة أبو حمص التعليمية 
(x) -2 (/)-10) »‏ ا ()1-غشاء الخلية انت 
(X)-3‏ 4-)/( 3- الترمومتر 4- النفرونات 
(ب) لأن المقاومة الكهربية تقلل من تدفق التيارالكهرى. 
3 2- البطارية | د٠‏ (١)1-عضيات‏ 2- التوصيل الحرارى 
4- البلاستيك 3- البتكرياس 4- نقطة الغليان 
(ب) لا ينجذب الألومنيوم للمغناطيس ؛ لأنه مادة غير مغناطيسية 
(10) محافظة المنوفية - إدارة قويسنا التعليمية / +1 (١)1-التوالى‏ 2- جهازالغدد الصماء 
7 (1)1- التوازق 2- الصلبة 3- قانون بقاء الكتلة 4- الاتزان الحرارى 
ا 3- الترمومتر 4- جدارالخلية (ب) تسبح فيه مكونات الخلية. 
(ب) فتحة الشرج. (15) محافظة دمياط - إدارة فارسكور التعليمية 
2*١‏ (١)1-تبخرا‏ 2- الخشب / >1 (١)1-النواة‏ 2- الغازية 
قد التو ڭىش ريا فدالحرابية #دقرنقنات 4-الإشعاع 
(ب)لتسمح بحدوث التمدد والانكماش بطريقة أمنة .فلا تحدث انحناءات (ب) لان الألومنيوم جيد التوصيل للخرارة. 
أوتقوس ق الكبارى. ب و 8 
عق 0-1005 (X)-2‏ (ب) ينولد تیار كهرن فى السلك. 
(X)-4 (⁄)-3‏ | > (١)1-الحديد‏ 2- المثانة 
(ب) تصبح الدائرة الكهربية مفتوحة لا يمربها تيا ركهرى. 3- بخارالماء 4- تیار کھرں 
(11) محافظة الدقهلية - إدارة السنبلاوين التعليمية (ك) قانون بقاة الكتلة. 
١‏ 1 (١)1-عديدة‏ الخلايا (16) محافظة دمياط - إدارة ميت أبو غالب التعليمية 
: ؛ جميع ماسيق ‏ اهس ا كك 60-2 
: لألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. بينما البلاستيك ردىء 2527 re‏ 
التوصيل للحرارة . 
72 (1)1-المجال امغناطيسى 2ب اقرزلا (ب) العضلات اللاإرادية 
1 4 - الحمل الحرارى | +1 )0( )7( (X)-2‏ 
(ب) تنتقل الحرارة من يدك إلى الثلج فتشعر بالبرودة. 3-)/( 4-)/( 
قط (1(1-)⁄( 0700-2 (ب) تنتقل الحرارة من اليد إلى الثلج لأن الحرارة تنتقل من الجسم 
(X)-3‏ 27#0-4) الساخن إلى البارد. 
(ب) يتحكم ف المواد التى تدخل إلى الخلية أو تخرج منها. 1# _ -1)١(‏ الخلية 2-الأمعاء الغليظة 
(12) محافظة الدقهلية - إدارة غرب المنصورة التعليمية 3- اتكماش 4- الجلد 
(1)1-(ب) 2-(ج) 3-(د) 4=( (ب) الاستدلال على مرورالتيارات الكهربية الصغيرة. 
(ب) يزداد حجم السائل. (17) محافظة الشرقية - إدارة كفر صقر التعليمية 
لقف SN‏ 00 سس ا ف 2-(ج) كك 4د( 
9= نف (ب)التسمح خدوت التمدد والانكماش بطري فة هة فلا ت 
(ب) جهازجولجى انحناءات أوتقوس ف الكبارى 
| 3_ (1)1-الكليتان د العازلة 27 م 2-)%( 
3- الانصهار 4- تزداد 0760-3 4-)/( 
(ب) المصباحين (2(.)1) (ب) لأنه يتمتع بخاصية النفاذية الاختيارية 
(13) محافظة كفر الشيخ - إدارة دسوق التعليمية ٭3_ (١)1-انكماش‏ 2- السيتوبلازم 
12 (١)1دالرثة‏ 2- الثواة ۰ 3- السائلة اسل اتا 
>7 از 506 (ب) ينقى الدم من الفضلات الذائبة فى صورة بول. 
(ب) لأنها تمتص الطاقة من الشمس للقيام بعملية البناء الضوق. (18) محافظة الشرقية - إدارة القنايات التعليمية 
(X)-2 CARDEN (/)-2 0-10) _2‏ 
(X)-4 (%)-3 (K) 4 2000-3‏ 
(ب) حيزحول المغناطيس تظهر فيه آثار القوة المغناطيسية. (ب) تتمدد الكبارى عند ارتفاع درجات الحرارة» فتحدث انحناءات 


(1)1- اللاإرادية 2- الكليتان وتقوس يمكن أن يتسبب فى وقوع حوادث. 


28 (1)1- جدارالخلية 2- تمدد حراری 
کہ رويرت سولق 4- الغليان 
(ب) لأن جسيمات الشمع تكتسب طاقة حرارية عند انصهارها. 
_ (1)1-البطارية 2- جهازجولجى 
0 3- البروتينات 4- الفضاء 


(ب) عملية استخدام الأكسجين للحصول على الطاقة الكيميائية من 
الظعام حتى تتمكن الخلايا من الاستمرارف العمل. 


(19) محافظة بورسعيد - مديرية التربية والتعليم 
12١‏ (1)0-(د) 2-(ب) 3-(ج) 4-() 
٠‏ (ب) لأن البرازهو غذاء غيرمهضوم يخزن فى الأمعاء الغليظة حتى 


يتخلص منه الجسم 
237 ()1-(⁄) 00-2 
(X)-3‏ 4-)/( 
(ب) العضو(ب) 
TE‏ اجا الشتاشىسى 2- النفرونات 
3- الإشعاع الحرارى 4- قانون بقاء الكتلة 


(ب) الحد من سريان التيارالكهرى . 


(20) محافظة الإسماعيلية - مديرية التربية والتعليم 


1 (١)1-الخلية‏ 2- الصلبة 
3- الثيكل 4- التوصيل 
(ب) لأنه يخلص الجسم من الماء والأملاح الزائدة فى صورة عرق . 
ھ2_ (1)1-(⁄) (X)-2‏ 
(X)-4 (/)-3‏ 
(ب) يتوقف مرورالتيارالكهرن فى الدائرة الكهربية وتنطفئ باق 
المصابيح. 
١‏ 1 (١)1-تقلل‏ 2- الترمومتر 
3- الكليتان 4- التسخين 
(ب) 1- النباتية 2- جدارالخلية 


(21) محافظة السويس - إدارة شمال السويس التعليمية 
“هد [(10- 0 ج کرم کد 
(ب) لأنها تعمل تلقائيًا ولايمكن التحكم فى حركتها. 


عه (10-(/) 0200-2 
0720-3 4-)/( 
(ب) لايسرى التيارالكهرفى ف الدائرة. 
Ern‏ (1)1-الجلد 2- العازلة 
3- التمدد 4-أعلى: 
(ب) الجهاز 
(22) محافظة بنى سويف - إدارة الواسطى التعليمية 
( 1 (1)1- الثواة 2- السكر 
3- تزداد 4- الكليتان 


(ب) يتكون الزجاج 
7*١‏ (١)1-الخلية‏ 2- المجال المغناطيسى 
٠‏ 3- درجة الحرارة 4- التوصيل على التوالى 
(ب) الإشعاع 
` 3 (١)1-القلب‏ 2- الدائرة المغلقة 
3- زيادة 4- غازية 
(ب) 12سم 


(23) محافظة المنيا - إدارة المنيا التعليمية 


١‏ >1 (١)1-المفتاح‏ الكهرى 2- النسيج 

3- التوصيل 4-الخلية 

(ب) القلب 

6700-2 200-10 
(/)-4 (X)-3 

(ب) تنتفخ الخلية حتى تنفجر. 

(1)1-الحديد 2-الحركة 
3- الحمل الحرارى 4- الجهازالدورى 


(ب) لأن الألومنيوم جيد التوصيل للحرارة. 
(24) محافظة أسيوط - إدارة أبوتيج التعليمية 


)١( -1)( 1+‏ 2-(د) 3-(ب) 4-(1) 
(ب) الاتزان الحرارى. 

(/)-2 (K-10) 2a4 

(X)-4 (/)-3 


(ب) نشعربالحرارة نتيجة انتقال الحرارة من كوب الشاى إلى اليد. 


12 (١)1-النيكل‏ 2- الكلية 
3- طاقة الحركة 4- الترمومتر 
(ب) لأن البلاستيك من المواد العازلة التى لا تسمح بانتقال الحرارة 
خلالها. 


(25) محافظة أسيوط - إدارة القوصية التعليمية 


-1)١( 1‏ النباتية 5 
3- الغازية 4- التوصيل 
(ب) تحول السكرإلى طاقة للخلية. 
عم 0-1 2-)/( 
(XK) -4 (/)-3‏ 


(ب) لأنه عند تلف أو احتراق أحد المصابيح تظل باق المصابيج مضيئة 
هھ (10- (ب) 2-(ج) 
20-3 4-(ب) 
(ب) الإصابة بصدمة كهربية. 


